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Sté des Engrais 
rue Jacques Dulud 


CARPENTIER, Architecte 


Mme PINGUSSON. 


C'est avec peine que nous 
deuil cruel qui frappe notre ami 
Pingusson qui vient d'avoir douleur 
perdre compagne. Nous lui adressons nos 
très sincères condoléances prions trouver 
l'expression notre profonde sympathie. 


MARCEL VAN GOETHEM. 

Nous apprenons décès, suite 
longue maladie, Van Goethem, 


1958. 


NOMINATION. 

Notre ami Pierre Vago, Président Ccmité 
d'hui vient d'être nommé Conseil Econo- 
mique. 

Nous sommes heureux architecte, par- 
qualifié, soit présent sein 
cet organisme. 


ALVAR AALTO PARIS. 


Palmroth, ambassadeur Finlande 
Paris, organisé chez lui, juin dernier, 
une réception d'Alvar Aalto. 

ainsi, dans une ambiance extrêmement 
sympathique, rendre hommage 
tecte finlandais, ami France, cours 
cette réunion laquelle participaient très 
nombreuses personnalités monde politique 


L'AFFAIRE VILLA SAVOYE. 


Nous évoquions, dans notre dernier numéro, 
les dangers que courait fameuse villa 
Savoye construite Poissy par Corbusier 
Pierre Jeanneret 1929. Nous sommes heu- 
reux pouvoir signaler que, quelques jours 
après parution notre numéro, les actions 
conjuguées tant personnalités ont 
raison d'une décision qui aurait été fort regret- 
sauvée. 

Nous souhaitons maintenant remise 
état une utilisation rationnelle qui lui redon- 
nerait vie. 


MONUMENT COMMEMORATIF 
AUSCHWITZ. 


jury international pour Monument aux 
Morts retenu projet présenté 
par une équipe sculpteurs architectes 
italiens polonais MM. Andrea Pietro 
Coscella, Pericle Fazzini, Oscar Hansen, Jery 
Julio Lafuente, Julian Falka, 
Giorgio Simoncini, Tommaso Valle Maurizio 
Vitale. 

projet prévoit une série blocs 
béton forme wagons placés sur les rails 
primitifs voie ferrée camp symboli- 


sont les pays auxquels appartenaient les 
déportés. 


ARCHITECTES MARCHE COMMUN. 


Les représentants autorisés des six sections 
nationales Internationale des Archi- 
Luxembourg, République Fédérale 
Allemande, sont réunis Paris les 
mai 1959 pour discuter des répercussions, 
sur l'exercice leur profession, Traité 
Européenne (Marché Commun). 

ont unanimement décidé créer, pour 
pays, organisme professionnel inter- 
national qui aura pour mission 
des divers statuts nationaux 
profession des règles 
déontologiques unifiées d'organiser des 
plines d’une portée internationale. 

ils ont constitué Comité 
Architectes Marché Commun, 
nisme d'étude représentant 
ensemble profession dans les six pays 


les 


NOUVEAUX MEMBRES COMITE 
REDACTION NOTRE REVUE. 


1959, Comité Rédaction notre Revue 
décidé son cercle faisant 
nouveaux membres. 


C'est avec plaisir que nous accueillons parmi 
nous MM. Albert, François Carpentier, 
Jean Dubuisson, Gaston Jaubert, Raymond 
Lopez Claude Parent. 


SALON DES ARTISTES DECORATEURS. 


Palais, Salon des Artistes Décorateurs. 


Signalons, dans cadre cette exposition, 
une recherche espace sans 
souci réaliser une pièce mais 
plutôt disposer meubles objets liaison 
avec les volumes 


Une rotonde est consacrée aux vitraux civils 
une galerie aux grands ensembles mobiliers 
des tissus des bijoux modernes, 
reliures, céramiques, etc., sont également expo- 
sés. Quelques jeunes décorateurs sont, 
outre, groupés pour présentation en- 
semble meubles. 


Enfin, présente pro- 
ductions verrerie, cette participation étant 
Culturelles. 

Parallèlement cette importante exposition, 
Société des Artistes Décorateurs organisé, 
Mutuelle des Artistes ses maisons 
retraite Pont-au-Dames Cusset. Elle 
s'est déroulée sein volume constitué 
par une structure tubulaire forme sphère 
conçu par Guillaume Gillet, collaboration 
avec Vivien, architecte chef Grand 
Palais, aménagé par Dumont Preston. 


CONGRES 
BATIMENT. 


Congrès Conseil International Bâti- 
ment, qui doit tenir septembre 
prochain Rotterdam sous présidence 
aux Pays-Bas, sera consacré aux sujets suivants 

malisation report des cotes sur chantier, 
tolérances contrôle des dimensions Recher- 
ches vue l’utilisation grands éléments 
Production masse dans des 
régions tropicales subtropicales, cours 
développement rapide Toitures Aspects 
fondamentaux transmission des connais- 
sances Isolement thermique influence 
Chaque participant pourra ainsi 
choisir sujet qui plus particuliè- 
rement. 

Une visite détaillée sera faite, bateau 
autocar, des travaux Delta projet 
gigantesque qui assurera protection 
partie Ouest des Pays-Bas contre les inonda- 
tions. Des excursions sont également prévues 
pendant semaine suivant Congrès. 

Pour tous renseignements inscriptions, 
centrum, Weena 700, Boîte Postale 299, Rot- 
terdam, Pays-Bas. 


INTERNATIONAL 


VISITES CHANTIERS. 


Une importante visite chantiers lieu 
Construction, dans les départements 
Seine Seine-et-Oise. Elle été suivie 
lancement 10.000° logement Foyer 

Commercial Rueil, Paris-Centre que 
nous publions dans numéro (voir page 32). 


DEUX NOUVEAUX CORRESPONDANTS 


Nous avons plaisir présenter deux nouveaux correspondants notre revue 


Eduardo Anahory, Portugal. 


Lisbonne 1917, fit ses études 
des Beaux-Arts Lisbonne. 1939, 
réalisation Pavillon Portugal pour 
Foire Internationale. 1940 1945, tra- 
vaille Brésil spécialise dans déco- 
ration. retourne Brésil 1954 pour par- 
Paulo. 

1958, collaboré aux pavillons 
tions, des habitations des magasins, tra- 
Sommer Ribeiro, important projet 
d'hôtel dans une station balnéaire. 


Jan Dvorak, Tchécoslovaquie. 


Jan Dvorak collaborera dorénavant avec 
Kubicek pour nous tenir courant 


Brno 1925, Jan Dvorak fit ses 
études Faculté cette ville 
füt diplômé 1950. étudia ensuite 


sculpture des Beaux-Arts Prague. 


Membre des Architectes Tchécos- 
lovaques Fédération Mondiale des Tra- 
vailleurs Scientifiques, Jan Dvorak est 


travaille, depuis 1955, avec Novotni 
Prague étudié des vieux 
quartiers capitale tchèque. 


4 
à 
# 
É 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
L 
| 
ke 
| 
Les 


NOIRCLERC PUBLICITÉ 


SERVICE 
L'INDUSTRIE 


Lou 
FE 
À 


Documentation sur simple demande. 


série 
d'an 
toire 
l'im 
sem 


PLAN DIRECTEUR PARIS 


moment nous mettons sous presse, une 
série conférences sur thème Problèmes 
d'aménagement parisien lieu Conserva- 
toire National des Arts Métiers Paris, sous 

programme outre celle 
Roussilhe dont nous donnons ci-dessous 
larges trois autres Les 
entrailles grande cité problèmes topo- 
graphie souterraine par Vitale Une 
souterrain par Utudjian, Les jardins 
dans ville», par Chasseraud. Malheureu- 
sement, elles ont lieu trop tard pour que 
nous puissions nous faire dans 


présent numéro. 


Roussilhe évoqua tout l'actualité 
mineux dossier qui Plan 
nisme directeur Paris rappela 
nécessité pour faire ap- 
prouver par les Autorités tutelle do- 
cument qui puisse servir fil directeur dans 
une question aussi complexe que celle 
qu'il s'agissait pas pour lui l'en- 
semble des problèmes posés, mais donner les 
idées générales sur lesquelles les auditeurs pour- 
raient faire part leurs réactions. 


Ces problèmes ont une résonance parti- 
culière que Paris est sorte mons- 
tre sacré. France ses regards tournés vers 
Paris, tout problème touchant région pari- 
sienne une réaction immédiate certaine sur 
plan national. saurait trop insister sur 
les difficultés que représentent ces aspects cen- 
tralisateur national Paris. 


réglementaire mais fini par 
voir qu'un urbanisme opérationnel plus 
dynamique, était nécessaire. période des 
pouvoirs spéciaux nous dotés, sous forme 
décrets, textes capitaux pour 
distinguent deux sortes 
plans les plans directeurs, qui sont des plans 
d'intention, des vues sur avenir vingt 
trente ans (penser au-delà serait téméraire 
sourirait, actuelle, plan qui 
aurait été conçu 1900). Les plans détail 
forment seconde sorte, sont des plans 
d'opération. 


Après avoir fait procès désordre dans 
trouve plongé bien souvent 
nisme France, trop souvent livré 
sation aux intérêts particuliers, conférencier 
rappela que, depuis 1948, Ville Paris 
tenté quatre reprises faire accepter plan 
d'aménagement souligna combien serait 
désastreux échoue dans tenta- 
tive, cinquième. 


PROBLEME DEMOGRAPHIQUE. 


vivent sur territoire. Autant dire, avec 
Parisienne pose des problèmes 

construction 70.000 logements par an, 
tel est croisière fixé quatre 
200.000 par an. Sans doute, 
quart chiffre correspond des 
mais les trois quarts restants C'est 
repliés d'Afrique Nord gens sou- 
venir Paris parce qu'ils sovent qu'ils 
trouveront emploi. cette situa- 
cesse pas, voit pas très bien quelle 
logique pourrait lui trouver. disais 
logements par pour trois départements 
Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, plus 
200 Creil, dans l'Oise); mais ces 

péril atteint presque chiffre des 


70.000. Alors, quelle solution envisager Cer- 
tains disent construire hauteur faut 
terminer avec mythe pas croire 
que cela augmente tellement les possibilités 
loger. faut aussi plus 
d'espace (les spécialistes disent prospect). 
courbe que trace nombre logements 
fonction hauteur n'est pas une pro- 
gression constante. fait, une capacité 
limite, celle-ci est atteinte depuis pas mal 
d'années nous avons même dépassé les limites 
raisonnables. solution hauteur est 


Nous sommes pour aider les gens vivre 
non pour mettre des pierres les unes sur les 
autres. ces constructions, est nécessaire 
des crèches, des dispensaires, des 
équipements complémentaires cultuels cultu- 
rels (voir sujet dernier numéro Ur- 
banisme »). Selon les économistes, les loisirs 
sont appelés prendre, sous toutes leurs 
formes, une grande importance. aura 
donc besoin plus place. 
termes, même l’on trouvait les solutions tech- 
niques pour grouper maximum gens sur 
minimum place, aurait impossibilité 
totale leur fournir quoi vivre convena- 
blement. 


région Paris comprend 8.250.000 
habitants, dont près 7,5 millions dans 
zone urbaine 5.600.000 pour 
Seine, 3.020.000 pour Paris. Dans 
capitale, population était restée 
stationnaire depuis 1926; mais 
dernier recensement accuse accroissement 
200.000 habitants. problème, 
pas posé par présence des habitants 
eux-mêmes, mais par potentiel industriel 
Paris, qui représente près poten- 
tiel français. qui gêne, c'est une accumula- 
tion lieu donné sièges 
tions centrales, internationales, 
toutes sortes. pourtant, c'est 
cela qui fait prestige 


DECENTRALISATION. DECONCENTRATION. 


présence situation inextricable, 
les pouvoirs publics ont tenté une politique 
trois points décentraliser province décon- 
centrer petite distance, banlieue recon- 
quérir fois les vieux quartiers une ban- 


lieue inorganisée. 


beaucoup parlé, mais sans passer des 
actes véritablement concrets. Sans doute nous 
avons des celui janvier 1955, 
celui décembre 1958, sur décentralisation, 
mais une action négative que celle qui 
efficace serait créer dans les régions sous- 
développées des éléments polarisateurs (centres 
scientifiques, industries nouvelles, administra- 
tions, pour recréer une vie provinciale 
pui puisse rompre pouvoir aspirant Paris. 
donc pas les résultats restent insuf- 
fisants, malgré des efforts dont faut souligner 
mérite. 


problème pas simple non plus 
qui concerne déconcentration régionale. 
Certains comparent Londres Paris mêmes 
limites, mêmes Mais 
ressemblance. est système 
alors que Paris, 
depuis siècle grâce Code Civil comme 
aux chemins fer, est centre unique 
France. Plutôt des villes-satellites 
anglais, pensé aux villes moyennes situées 
dans rayon 60-80 km, Meaux, Monte- 
reau, Mantes, etc. Seulement, comme 
que Croiset, les villes-satellites anglaises 
sont modernes bénéficient toutes les tech- 
niques notre époque les nôtres sont entra- 
vées par leur passé liberté est 


moins grande. France pas voulu 
lancer dans une politique type anglais, elle 
cherché établir banlieue des unités rési- 
dentielles dites grands ensembles villes 
45.000 habitants qui essaient résoudre 
vailler Ces unités ont été placées proxi- 
mité Paris; cela permet rattacher 
gestion celles des communes environnantes et, 
même temps, tenter réorganiser 
paysage particulièrement déshérité qu'est celui 
banlieue; Massy-Antony, Stains, 
Vitry, Créteil, Ces villes 
sont encore stade des projets, cepen- 
dant par exemple 


prendre est considérable. sont ces îlots 
insalubres dont parle depuis cinquante ans, 
ces mal utilisés qui gâchent terrain. 
Mais comment reloger une populaticn qui n'a 
pas les moyens neuf? Sur 
1.500 hectares des quartiers sud est, 
vivent 900.000 personnes, des opérations de- 
vront être lancées dans délai vingt 
cinquante ans. Dans les chiffres qui viennent 
d'être donnés, centre traditionnel Paris, 
effet, besoin traitement tout autre 
ordre travail préciosité, curetage, 
protection. 


Dans les communes banlieue, les chiffres 
sont moins importants, mais les problèmes 
demeurent. Ainsi, Saint-Denis, deux pas 
les jeunes ménages ayant des enfants 
moins six mois sont obligés relayer 
pour éviter que les rats aux 
bébés. Comment, face telle situation, 
pourrait-on rester passif 


Faisant ensuite passer quelques projections, 
Roussilhe rappelle que succès extraor- 
dinaire Paris est une imbrication éton- 
nante diverses habitation, littéra- 
ture, commerce, industrie, pouvoir politique. 
C'est mélange certainement unique monde 
qui fait Paris. faut pas, sous prétexte 
fonctionnaliser casser les reins Paris. 
Si, par exemple, avait tentation faire 
partir banlieue province toutes les 
industries, non seulement pourrait par- 
venir, mais commettrait une mauvaise ac- 
tion, car actuel serait rompu et, 
avec lui, une des forces vives vie 
quartier. qui importe, c'est pas rom- 
pre avec caractère traditionnel Paris, qui 
est base son prestige. 


FUTUR REGLEMENT D'URBANISME PARIS. 


Sous Société Française des Ur- 
banistes des Architectes tenue 
mai une séance consacrée 
futur Règlement Paris. Pla- 
cée sous présidence Diebolt, commis- 
Région Parisienne, cette conférence groupait 
des exposés MM. Pierre Bourget, secrétaire 
général Société Française des Urbanistes, 
René Roux-Dufort, urbaniste, architecte voyer 
Carré, membre Conseil Régional 
des Architectes. Nous avons noté que, selon 
projet règlement exposé, densité 
pation terrain parisien serait limitée doré- 
navant deux fois demie surface ter- 
rain planchers hors œuvre 


portée tel principe serait considé- 
rable. signifierait pratiquement condamna- 
tion toute possibilité ration- 
nelle grand nombre terrains construc- 
tibles Paris. Est-ce but que 
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POUR BÉTON ARMÉ, UNE ARMATURE FORTE ADHÉRENCE 


laminé chaud torsadé froid 
acier Thomas sélectionné 


ADHÉRENCE SÉCURITÉ ÉCONOMIE 


Lorraine représentant la-totalité des fil traité pour béton précontraint mis œuvre. 


POUR BÉTON PRÉCONTRAINT, UNE ARMATURE GRANDE RÉSISTANCE 


FIL TRAITÉ 


par trempe isotherme 
QUALITÉ RÉGULARITÉ SÉCURITÉ 


SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 15 MILLIARDS DE FRS 


SIÈGE SOCIAL DIRECTION COMMERCIALE DÉPARTEMENT SIDÉRURGIE ROND-POINT-BUGEAUD, 35-39 -89, KLÉ. 46-62, POI. 30-40 
AGENT VENTE LONGOMETAL 83, RUE DES BELLES FEUILLES, PAS. 51-89 DOCUMENTATION SUR DEMANDE. 
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CONCOURS INTERNATIONAUX 
Concours pour théâtre Luxembourg 


Compte tenu des réserves quant 
certaines conditions concours, pro- 
fesseur Bartning (avant son MM. 
vaux, Moutschen Remondet sont retirés 


Jury. 
Concours pour une maison européenne, orga- 
nisé par Foire Gand (Belgique) 

jury concours s'est réuni les 6-7 
dernier décerné les prix suivants 

prix ex-aequo Doyen, Geerinck, 
Homez, Van Eyck (Belgique). 
gique). prix: Depelsenaire 
(Italie). 


Résultats concours pour monument José 
Battle Ordonez, Montevideo (Uruguay) 

premier degré. était constitué des personnali- 

tés suivantes MM. Mauricio Cravotto, Alberto 

Prebisch, Aroztegui, José 

Belloni, Edmundo Prati, sculpteurs; Alfonso 

Reidy, architecte (Brésil), représentant 

Pablo Manéy, sculpteur assistait également 

réunion Raul Lerena Acevedo, 

assesseur concours. 

projets ont été présentés. Les trois équipes 
retenues premier degré sont les suivantes 
Jorge Oteiza Embil, sculpteur, Roberto Puig 
Alvarez, architecte (Espagne) Mario Romano, 
Carlo Keller Gianpaolo Bettoni, architectes, 
Cesare Poli, sculpteur Sanchez Elia, 
Peralta Ramos, Agostini, Clorindo Testa, archi- 
tectes, José Fioravanti, Carlos Carcova, 
sculpteurs (Argentine). 

jury accordé, plus, des mentions aux 
équipes suivantes Jacques Binoux, Michel Fol- 
liasson, architectes, Jacques Bertoux, Charles, 
Gianferrari, sculpteurs (France); Groupe BAK 
(Pologne) Tadeusz Zenowicz, Witold Bohdzie- 
wicz, Bogdan Banaszewski, Tadeusz Korszynski 
Kazimierz Szewczykowski Svetislav Licina, 
architecte, Momcilo Krkovic, sculpteur (Yougo- 
Jerzy Kuzmienko, Nina 
Andrzej Schuch (Pologne). 


REUNIONS 
Commission 
17-24 mai, Istanbul. 

Ordre jour pour conclusions des 
Normes représentations graphiques des 
plans 

Dépôt pour être communiqué aux Sections 
Rapport sujet des Parkings 

Discussion des prochains sujets travail. 

Informations. Divers. 

Commission des constructions sportives 
3-7 juin, Varsovie. 

Ordre jour: Etablissement des activités 
futures Commission. Présentation 
populaires Délibérations sur prochaine 
réunion Rome. 

juin-6 juillet, Berlin-Est. 

Ordre jour Rapports avec les 
Organisations internationales qui trait 
aux problèmes recherche. 

Poursuivre parmi les architectes ayant acquis 


des expériences personnelles matière pré- 


Commission Santé 5-14 juillet, Prague. 

Ordre jour Relations avec l'Organisation 
Mondiale Santé. Rapport final sujet 
Premier 
Préparation Second Séminaire. 
des problèmes concernant les stations 
Recherches entreprises dans divers 
Création d'archives centrales compre- 


INFORMATIONS INTERNATIONALE DES ARCHITECTES 


nant des rapports sujet des constructions 
hospitalières dans divers pays leur entre- 
tien. Etude vue bibliographie interna- 
mise jour régulière. Glossaire international 
des termes techniques matière construc- 
tions hospitalières. Divers. 


Commission 15-23 juillet, Moscou. 

Ordre jour Rapports avec les 
organisations internationales. Besoins matière 
logement. Les architectes normalisation. 
Etude définitions. Utilisation dans 
les logements. 


ORGANISATIONS INTERNATIONALES. 
Nations Unies. 


1959, tiendront Genève des réunions 
mique pour 

L'ordre jour ces différentes réunions 
comporte certain nombre points parti- 
culièrement intéressants, notamment ceux rela- 
lisation, l'utilisation dans les 
logements et, enfin, présentation pro- 
construction d'aménagement des collectivités. 

Différentes organisations internationales pren- 
dront part cette réunion, notamment 


Organisation Mondiale Santé. 

avril dernier, célébré, comme 
chaque année, Journée Mondiale Santé, 
1948 Constitution cette organisa- 
tion. thème choisi cette année était Ma- 
ladie mentale santé mentale dans monde 
d'appeler l'attention sur cette question. 


Fédération Internationale 

réunion Comité Glossaire Interna- 
vier 

accord est intervenu sur divers 
savoir que glossaire couvrira les termes 
d'Aménagement 
des Territoires les langues retenues départ 
lien, l'espagnol, portugais russe. 

prochaine réunion Comité doit avoir 
lieu Pérouse coïnciderait ovec Confé- 
rence Fédération, septembre 1959. 

Comité prendra tous contacts 
utiles avec etc. 


Conférence interafricaine sur logement 

Créée ianvier 1950, Commission 
Coopération Technique Afrique, sud 
Sahara, fait l’objet Convention Inter- 
gouvernementale signée Londres jnn- 
vier 1954. Elle compose, actuelle, 
des gouvernements suivants Rho- 
dhésie Nyassaland, Ghana, Libéria, 
Portugal, Royaume-Uni, Afrique Sud. 

Elle propose coopération tech- 
nique entre les territoires dont les gouverne- 
ments membres sont responsables Afrique 
sud Sahara. 

C'est son initiative que s’est tenue Nai- 
Conférence interafricaine sur loaement 
était représentée par 
Guy Lagneau. 

L'Afrique cours des dix 
nrochaines années, phénomène aénéral 
banisation qui traduira par accroissement 
population des villes 22.000.000 
population celle aussi 
importante déjà urbanisée mal urbanisée dans 
des cas. 

pour des pays dont plupart sont cours 
développement dont est sou- 
vent précaire. Cet effort coïncidera avec celui 


création industriels, agri- 

cadre seul des agglomérations (sans consi- 
dération rural dont 
devra faire par les ressources locales) 
environ 1.000.000 logements réaliser 
annuellement, auxquels faudra ajouter tous 
les prolongements sociaux. 

Les recommandations Conférence met- 
tent sur caractère des actions qui 
devront être engagées première urgence 
Conférence recommande tous les échelons 
travail planification soit accompagné 
d'enquêtes systématiques effectuées par des 
représentants des différentes disciplines intéres- 
sées, architectes, ingénieurs, urbanistes, écono- 
mistes, spécialistes des sciences humaines, etc. 
Ces différents experts devront travailler 
équipes. Une autre recommandation donne 
relative aux problèmes 
nisme une valeur que 
souhaiterait voir être reconnue d'autres 
lieux. 


NOUVELLES INTERNATIONALES. 
Cuba. 


Nous avons appris avec plaisir nomination 
tant que président National des 
Architectes Cuba pour les années 1959 
1960. 

Etats-Unis. 

tects tiendra cette année New Orleans 

France. 

Section française reçoit chaque année une 
délégation Institute Architects. 
Cet été, elle organise un. voyage strictement pro- 
fessionnel aux U.S.A. Itinéraire probable New 
York, Hartford, Boston, 
Washington, Philadelphie, New York. 

Avion. Départ Paris soir retour 
septembre. 

Bateau. Départ Paris août retour 
septembre Paris. 

Prix 550.000 francs. Facilités paiement 
crédit. Billet retour valable an. Les 
architectes peuvent emmener leur femme. S'ins- 
crire Section Française, 15, quai Malaquais, 
Paris (6°). 

Voyage français Pologne 
titre des échanges culturels entre nos .deux 
pays, Section française serait 
désireuse répondre nos confrères polonais 
qui souhaitent organiser chaque année 
voyage deux trois semaines. 

Les confrères français intéressés par cette 
proposition sont priés faire savoir 
Section française 15, quai Mala- 
quais, Paris pour permettre mise point 
ces voyages. 


Mexique. 

Nous apprenons nomination Pedro 
Ramirez Vasquez comme directeur général pour 
d'Ecoles, pour tout Mexique. 

D'autre part, mois mars dernier, ont 
lieu les élections nouveau Comité direc- 
teur Société des Architectes mexicains. 
nouveau président élu, remplacement 
Ramirez Vazquez, est Luis Gonzalès 
Aparicio. 

Royaume-Uni. 

MM. Raglan Squire associés ont été nom- 
més pour construction nouvelle cité 
universitaire Punjab, dans banlieue 
Lahore. Cette université sera des plus 
importantes Commonwealth britannique. 

décembre dernier, inaugurait 
Elle fera partie, définitive, autoroute 
qui reliera Londres nord-ouest pays. 
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conduits fumée détériorés 


Qu'est-ce que kalisation 


revêtement intérieur des fumée 

par nouveau matériau miracle 

condensation. 


sans joint, résistant aux feux cheminée 
Pour défendre, par isolation, les parois contre toutes atteintes 
possibles (gaz condensations). 


CONDUITS FUMÉE Des milliers conduits 


goine d'air label actuellement “en 


individuels 
béton pouvant satisfaire 
toutes les exigences construction. 


CANAUX VENTILATION 
béton sable, sections 10x15 14x15. 


ASPIRATEURS MODERNES 


types Ouest Est avec sans 
couvercle. 


Fobrication SCHWEND AMANN 
GARANTIE QUALITÉ 


XII 


Seul akalise 


8-3 


akaliser 


Pour obtenir colmatage des fissures; conduit lisse, 


après 
rouler 
trente- 
menta 
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REMOUS DES BEAUX-ARTS 
PARIS. 


concours pour Grand Prix Rome 
quelques réformes. L'épreuve finale, 
après les esquisses préliminaires, devait dé- 
loge aurait été d'une durée 
jours, les candidats plus au- 
contact avec l'extérieur. Toutefois, modi- 
l'épreuve n'avait été d'aucun 
changement dans composition jury (huit 
membres l'Institut huit membres supplé- 
mentaires désignés sur une liste établie par 


celui-ci). 


quelques semaines, lors des premières 
épreuves (esquisse vingt-quatre heures), des 
mule actuelle Grand Prix Rome ont été 
déclenchées par nombreux élèves l'Ecole 
des Beaux-Arts ont revêtu une telle ampleur 
que l'Ecole été obligée 
les suspendre, fait sans précédent. 


Ministre chargé des Affaires Culturelles, 
qu'après les grandes vacances. Ministre 
porter des modifications règlement 
système concours pouvant plus être mo- 
cette année pour des raisons juridiques. 


contradictoires ont été publiés par grande 
l'Institut, d'élèves protestataires can- 
didats désirant poursuivre course Grand 
Prix. est très difficile faire une opinion 
objective sur les véritables profondes raisons 
ces troubles, mais ils traduisent incontesta- 
blement profond malaise général dans 
France, qui pas particulièrement nou- 


D'autre part, moment mettre sous 
Grande Masse des Beaux-Arts préci- 
des questions scolaires profession- 
des jeunes architectes dans profession. Ceux- 
doivent pouvoir présenter certain nombre 
références qui devraient former ensemble 
équilibré mais très diversifié suivant 
nalité chacun. Ces référenc:s sont ainsi pré- 
d'études élevé, qui est garantie 
formaticn profonde acquise dans des écoles d-nt 
les Structures doivent être diversifiées très 
C'est, effet, sur libéralisme 
que réside garantie essentielle tout en- 
supérieur. Référence succès 
Certains grands concours, non seulement 
Grand Prix dont, sans mettre systé- 
doute valeur propre les 
actuelles sont seul grand 
Concours avoir dépassé cadre simple 
bourse d'études, principe son ori- 
valeur référence des autres 
dégrader devenu ainsi seul, 
d'être resté trop 
ment cette Ecole plus qu'il lui servi. 


sur ensemble mesures visant 
uniquement sur point particulier 
véritable problème qui est 


tous les échelcns leur 
formation. 


SYNDICAT NATIONAL DES CONSTRUCTEURS 
MENUISERIE METALLIQUE 
MURS-RIDEAUX. 


dernier par Syndicat National des Construc- 
teurs Menuiserie Métallique Murs- 
plus 300 architectes. 

ressort cette enquête que actuel- 
lement fenêtre française qui est 
plus employée pcur les logements primés 
les H.L.M. (40 %). Elle est égalité avec 
les châssis coulissants pour parti- 
culière non primée (35 suivie par 
fenêtre (12 %). 

Pour les bureaux, fenêtre 
fenêtre (16 sont les plus 
employées, suivies près par fenêtre 
francaise (12 Pour les écoles, fenêtre 
l'italienne vient tête (27 suivie par 
fenêtre française (14 %). Pour les hôpi- 
française (20 sont suivies par fenêtre 
l'italienne (17 Pour les ateliers, 
basculant horizontal. 


JOURNEE MULHOUSIENNE 
L'URBANISME 


Une importante journée 
tenue mai Mulhouse, présidée par 
Sudreau, ministre Construction. 

programme cette journée 
certain nombre visites grou- 
pées sur les thèmes suivants définition élé- 
ments complexe intercommunal 
analyse des éléments complexe inter- 
communal réalisables court mcyen ter- 
les perspectives nationales matière 
décentralisation d'aménagement territoire 
place Mulhouse dans euro- 
péen constitution gestion complexe 
nouvelle législation intercommunale examen 
des solutions applicables région 

Les participants eurent l'occasion 
contact direct avec Mulhouse cours 
nombreuses 

Lors déjeuner, débat fut organisé 
était présidé par Sudreau, ministre 
Construction avec participation 
MM. Gravier, attaché Commissariat 
Plan, Lods, architecte, animé par 
van-Schreiber, directeur des Echos ré- 
gion Mulhouse, ville 100.000 habitants, 
capitale industrielle qui, par si- 
tuation géographique, trouve carrefour 
des échanges européens, devait permettre 
d'aborder très nombreux aspects 
nisme moderne, dont fut 
par Sudreau qui déclara pour conclure 

Notre siècle cinquante ans retard sur 
per, tout prix avant dix ans. 


VERRE DANS MAISON. 


sympathique cocktail dans cadre Centre 
Verre Paris. cours cette réunion 
été présentée une maquette-exposition sur 
moderne ayant pour thème 
Verre dans votre maison fut 
pour les organisateurs, rappeler les multiples 
usages matériau plus plus répandu 
qui plie maintenant des usages 
mement variés. 


EMPLOI DES PLASTIQUES 
DANS BATIMENT. 


L'Association pour des plastiques 
dans bâtiment lance deuxième concours 
pour des plastiques thermo-durcissables 
dans bâtiment portant sur réalisation 
plastique fenêtres extérieures. Comme 
précédent, concours est deux degrés. 

Pour tous renseignements 
ciation, avenue Recteur-Poincaré, 
Paris (16°). 


TROISIEME CONGRES DES TECHNIQUES 
L'URBANISME SOUTERRAINS. 


avril sous présidence Pierre Lave- 


C.P.I.U.S., cours laquelle été évoqué 
Techniques souterrains, qui 
tembre. 

Les buts Congrès seront l'étude des 
problèmes circulation stationnement 
des véhicules urbains part et, 
part, protection souterraine des populations, 

séance termina par projection 
film documentaire sur réalisation tunnel 
routier sous-marin Havane, film qui fut 
commenté par Besson. 

Pour tous renseignements sujet 
Congrès, Comité Permanent Inter- 
national Souterrain, 94, rue Saint- 
Lazare, Paris (9°). 


COUPOLES PLASTIQUE GRANDES 
DIMENSIONS. 

Des coupoles plastique, transparentes 
translucides petite moyenne dimensions 
quées France. Ces éléments économiques 
montage facile présentent nombreux 
avantages pour zénithal. 

Des coupoles type, dimensions plus 
mportantes, ont été récemment utilisées Paris 
pour siège des Allccations 
Familiales. 

Mais des coupoles très grandes dimen- 
sions, dont des calottes ayant dia- 
mètre, sont actuellement couramment fabriquées 
Allemagne (1). Des lanterneaux par pièces 
assemblées éléments plastique translucide 
ont atteindre les dimensions 
Dès présent, envisage fabricati-n 
limite inhérente aux possibilités 
puissent être, dès présent, envisagée. telles 
variations paraissent surtout intéressantes dans 
domaine des constructions industrielles. 

Les grands éléments dépassant sont exé- 
cutés double épaisseur, leur isolation est 
1,5 1,7, qui évite tous les effets 
condensation. ventilation, besoin est, 
peut être assurée levage téléccmmandé sur 
petits vérins hydrauliques. 

matériau utilisé est une résine synthé- 
tique armée fibres verre. Malgré leur 
poids extrêmement léger, elles sont calculées 
pour supporter les surcharges vent 
neige et, éventuellement, poids deux 
ingénieur. paru Bauen und Wohnen 
numéro mai 1959.) 


(1) Fabrication par Eschmann. 


1. Coupole de 5 m de diamètre pouvant être levée 
par vérins hydrauliques pour la ventilation. 2. Lan- 
terneau sur plan carré d'environ 3 m de côté. 
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PUS. ANDRÉ 3. BAHRY 


PARIS Tél. CHA. 55-27 
58-60 Rue Raspail, Bois Colombes 


CANNES 
57, Rue Tél. 915-65 
LYON 
250, Rue Vendôme Tél. 60-30-24 
CASABLANCA 


23, Rue Tél. 223.75 


Chem 
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UNE PRODUCTION ANNUELLE posé 


85.000 stores 


(LISTE RÉFÉRENCES SUR DEMANDE) béqu 
RÉSEAU COMMERCIAL INSTALLATIONS DANS TOUTE FRANCE 


fique 
les 
simila 
encor 
haute 
blés 
bords 
tuile 
gone 
néce 


Tandis que, par accord réciproque, 
présenter une exposition scienti- 
les Américains préparent une manifestation 
similaire Moscou. Elle aura lieu, août 


pièce principale cette réalisation sera 
oxydé anodiquement coloré or, 
suivant les principes structures géo- 
désiques développés par Buckminster Fuller 
industrialisés par Kaiser Aluminium and 
Chemical Corporation. Six ces dômes ont 
déjà été construits sont fabrication. 
dôme Moscou sera plus grand qui ait 
encore été érigé. Atteignant son sommet une 
2.800 dôme représente approximative- 
ment quartier sphère constitué par 
1.110 panneaux forme losange, assem- 
blés étoiles. 

réseau barres profil fermé relie les 
bords des panneaux qui sont pliés forme 
tuile sur leur longueur, dessinant des hexa- 
d'assembler des couronnes successives 
faire sur ses cinq appuis. Des poutres 
bordent bas dôme avec des 
intermédiaires disposées dans sens 
des méridiens. modèles différents pan- 
variant 18,6 29,5 kg, ont été 
pour réaliser quadrature cette 
total, dôme pèse seulement 

(Doc. Revue 


ARCHITECTURE LUNAIRE 


sera pas dit que prendra 
retard sur des espaces interpla- 
nétaires. Une firme américaine, Wonder Buil- 
ding Corporation America, propose dès pré- 
sent une maison lunaire destinée abriter 
les astronautes. Elle comprend des locaux 
tation, des laboratoires des ateliers 
tien des véhicules spatiaux, ces différents sec- 
teurs étant reliés par des couloirs couverts. 
observatoire surmonté coupole matière 
plastique protège les contre 
rayons ultra-violets, dont est 
table atmosphère les tamise. 
toit, qui présente sous forme 
bouclier arrêtant les météorites qui bombardent 
surface lune, est équipé tour 
contrôle réglant navigation interplanétaire. 
total, maison lunaire aurait 25,30 
large. 


PROJET POUR SUPER-MARCHE 
VARSOVIE. 


projet reçu premier prix 
concours organisé Pologne pour réalisa- 
tion super-marché. prévoit deux unités 
magasins type self-service pour denrées ali- 
mentaires articles ménagers 1.200 
superficie bar service accéléré 650 
Ces deux éléments principaux sont complétés 
services, bureaux, dépôts, etc. 

Couverture tôle pliée autostable 
type accordéon. 

L'ensemble structure est précontraint, 
protection tôle serait assurée par des 
dalles légères sulfure cellulose. 


PAVILLON DES ETATS-UNIS MOSCOU. 
WELTON BECKET ASSOCIÉS, ARCHITECTES. 
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PAVILLON CONSULTATIONS 
ARCHITECTE. TAUVEL, COLLABORATEUR. 


pavillon groupe, manière indépen- 
dante, les consultations extérieures Mater- 
nité les services protection maternelle 
infantile dépendant l'Office So- 
libérant ainsi des nécessaires 
l'extension des laboratoires existants. 

Les différents services ont été groupés autour 
d'un jardin intérieur 
les consultations des sages- 
femmes consultations gynécologiques, salles 
d'exercices respiratoires conférences), et, 
d'autre part, les services protection mater- 
nelle infantile, consultations, bureaux 
fichiers. Les circulations médicales, indépen- 
dantes, sont placées long des parois exté- 
rieures, les salles largement vitrées, 
donnant sur jardin. 


Ossature fers (trame 1,05 
reposant sur une dalle B.A. supportant une 
charpente métallique légère. Couverture zinc 
sur voligeage jointif. des eaux 
pluie fait par quatre déversoirs dans des 
bassins. Vitrage thermolux sur les façades 
extérieures glace sur jardin (ventilation 
par des impostes mobiles qui permettent 
créer une circulation dans haut des 
pièces). Chauffage par éléments métalliques 
type Frenger plafond chauffant. est 
possible, moyen d'un courant froide, 
d'abaisser température des locaux période 
chaleur. 


ventilat:on 


thermolux 
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TITANE, pigment blanc moderne est maintenant produit 


quantités telles que France devient exportatrice 

production fois plus que l’année dernière, fois plus 1948. 

l’heureuse fin disette les producteurs français sont fiers 


Ehrmann 


produisent maintenant titane meilleur monde, 


chacun peut connaître apprécier ses qualités; cet extraordinaire 
pigment blanc est loin plus couvrant, plus économique 


farinage, pas jaunissement des teintes nettes, une peinture stable. 


Damour 


commencez Comme vos confrères, spécifiez 
peintures titane, plus économiques, 
plus couvrantes, plus solides. 


DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FABRIQUES PRODUITS CHIMIQUES THANN MULHOUSE 91, RUE FAUBOURG SAINT-HONORÉ, PARIS TÉL. BALZAC 94-10 
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GYMNASE BESANÇON, FRANCE. 


JEAN WILLERVAL, ARCHITECTE. 
CONSTRUCTEUR. 


souvient qu'un concours avait été orga- 
1957 sous patronage Ministère 
l'Education Nationale pour réalisation 
salles physique gymnases, par 
des équipes (v. A.A. 
juin 1957). Nous présentons, ci-contre, 
réalisation des projets primés 
aui vient d'être construit Besançon. 
premier prototype comprend une salle 
une séparation permettant déli- 
miter deux aires jeux est complété par les 
services annexes vestiaires, chaufferie, etc. 

L'étude gymnase été basée sur une 
préfabrication intégrale usine toutes les 
pièces, qui sont montage facile 
transport rapide. temps écoulé entre nivel- 


lement terrain réception des travaux 
été cinq mois. 

charpente est constituée par des arcs 
bois lamellé collé système Coene, très 
utilisé dans les pavs nordiques. chauffage 
air pulsé avec renouvellement d'air été, 
permet conditionnement extrêmement rapide. 
Les panneaux façades sont constitués par des 
plaques fibro-ciment polychrome alésé, com- 
portant une âme polystyrène expansé. 


Vue Vue latérale. Détail des por- 
tiques. 4. Vue intérieure de la salle. 5. Vue des 
vestiaires. 


PLAN D'ENSEMBLE. COUPE TRANSVERSALE. 
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secret 


travail, 


Dictaphone (1). 


secret, c’est Dictabelt, 


temps, 


moyenne une journée dictée pour quelques francs. 
” 


Demandez une documentation. Nous 


gratuit. (1) machine dicter plus vendue monde. 


Marque déposée par Dictaphone Corporation, New-York 


Seul fait Dictaphone, 


Garantie 

Grog Cie, 

37, avenue George-V, Paris (8°) 
Bal. 63-50 (15 lignes), 

Lille, rue Jacquemars-Gielée, 
Tél. 57-11-54. 

Prière citer Architecture 


GROG Cie 
7, avenue George-V, Paris (8°) 
Bal. 63-50 115 lignes) 


Nous désirons sans engagement être documentés 
sur Dictaphone Time 


Adresse 


DICTAPHONE 


+7 
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MARCHES MEXICAINS. 


RAMIREZ VAZQUEZ 


dans cadre programme social 

d'urbanisation. Ces marchés doivent abriter 

divers, articles ménagers, mobilier, 

etc. Ces marchés offrent, outre les 

surfaces vente aménagées stands, très 

importants services généraux chambres froides 

nécessaire, dépôt marchandises, bureaux 

administratifs, bains même des garderies 

d'enfants. 

réalisation ces marchés donné lieu 

des études fort intéressantes qui 

concerne les couvertures. très grand nombre 

systèmes dérivés des constructions industriel- 

les: sheds, voûtes cônoïdes, etc., ont été uti- 

majorité ces systèmes constructifs 

emploie béton armé, mais trouve égale- 

ment quelques exemples couverture ossa- 

ture métallique. Les éléments 
(stands, etc.) sont standardisés. 


: 


MARCHE COYOACAN. Couverture voile 
mince béton armé forme paraboloïde hy-. 
perbolique (voir coupes b). 


unités indépendantes à fonction commerciale définie 
réparties dans un quartier: 2 et 3. Marché réservé 
à la vente de plats préparés. Couverture en charpente 
coupole calotte (coupe e). Marché meuble 
d'articles ménage. Couverture par avec 
(coupe d). Marché produits alimen- 
toires. Couverture par sheds en voûtes autostables 
(voir coupe 
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résistance aux agents atmosphériques 


BON DÉCOUPER attacher tout simplement section Architecture nos Services Techniques est votre entière 

disposition pour vous renseigner sur toutes les applications 
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HABITATION POUR L'EXPEDITION GLACIOLOGIQUE INTERNATIONALE 


PROJET ÉTUDE D'EXÉCUTION, BODIANSKI, INGÉNIEUR ATBA, RÉALISATION SUD-AVIATION-FRANCE 


Réalisé pour glaciologique inter- 
nationale Groënland, dont chef 
tion est Paul-Emile Victor, cet igloo servira 
d'habitat aux membres qui 
passeront vingt-quatre heures sur vingt-quatre 
vrai sens mot, qui doit être 
accueillant permettre travail vie 
dans les meilleures conditions possibles. 

formé par cylindre couvert par une 


hémisphérique, tout reposant sur 
radier. 


CONSTRUCTION. Les matériaux pro- 
construction ont été choisis 
pour offrir maximum résistance mécanique 
d'isolation thermique sous plus faible poids 
plus faible volume pour faciliter trans- 
port (parachutage), manutenticn mon- 
une altitude 3.000 par basses 
températures. 
Réalisé cntièrement matières plastiques, 
est composé panneaux standards pré- 
fabriqués trois types différents: deux 
forme sphérique, forme cylindrique. 

Les panneaux, type sandwich sont 
polyvinyle cellulaire durci) mm. 


collée entre deux revêtements stratifié 


seur. Tous les panneaux sont bordés intérieu- 
rement par une nervure même matière, per- 
mettant par des clavettes des 
boulons. 

Les panneaux ainsi assemblés forment une 
coque serrée extérieurement par deux sangles 
métalliques. 

L'étanchéité entre les panneaux est assurée 
par deux profils caoutchouc. 

plancher premier étage est porté par 
une ossature métallique. bâti- 
ment repose sur radier circulaire bois 
posé sur névé. 

L'isolation thermique est assurée par les ma- 
tières plastiques constituant les panneaux ainsi 
que par neige entourant base. procédé 
construction des panneaux mode 
semblage permis d'éviter tous les ponts 

Chauffage par générateur chaud 
7.000 calories/heure utilisant pétrole spécial 
sans odeur. 

L'igloo comprend deux niveaux 
réunis par escalier colimaçon. 

niveau inférieur, réservé vie com- 
mun, comprend sas bloc cen- 
tral (chauffage, eau, cuisine), une salle sé- 
jour, laboratoire petit 
atelier réparation des appareils scientifiques, 
des placards rangement. 


niveau supérieur, réservé travail 
repos, comprend six cellules individuelles, 
box pour les enregistreurs météorologiques 
box pour radio. Les aménagements ont 
été conçus pour six hommes sur une surface 
disponible 

Tous les meubles sont réalisés tubes par 
éléments démontables pour transport. 
été fait une large utilisation revêtements 
stratifiés différentes couleurs. 


CARACTERISTIQUES GENERALES 


Diamètre intérieur ........ 6,50 
5,80 
Nombre panneaux ...... 

Poids max. des panneaux ... 
Surface habitable ......... 
Volume intérieur .......... 144 
Poids total com- 

pris installations intérieures. env. 


1. Vue d'ensemble de l'igloo à l'usine de fabrication. 
2. Vue intérieure du sommet de la coupole avec môêt 
calier reliant les deux niveaux. 


repas. 3. Photos. 4. Atelier. 5. Séjour. 6. Salle d'eau. 


NIVEAU SUPERIEUR Travail. Repos. Ca- 
bine radio. Cabine météo. Chauffage. 


C. SCHEMA DE MONTAGE : 1. Plancher niveau supé- 
rieur. Plancher inférieur. Radier bois collé. 
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PALAIS PRESIDENCE CONSEIL BELGRA 


PARIS TEL. DID. 
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ATELIER REPARATION MOTEURS 
D'AVION, MEXICO, MEXIQUE 


KASPE, ARCHITECTE. 


Réalisé sur plan rectangulaire, cet ensemble 
comprend des bureaux, dépôt pièces 
rechange, des ateliers réparation, ensem- 
ble machinerie soufflerie, ces différents 
éléments étant situés parallèlement les uns par 
rapport aux autres. 

prévoit, pour construction, une super- 
structure métallique des dalles planchers 
béton armé qui seront laissées apparentes, 
avec murs briques revêtus briques émail- 
lées pierre, façade principale. 


principal. 


BANQUES, DON MILLS, CANADA 
JOHN PARKIN ASSOCIÉS, ARCHITECTES INGÉNIEURS. 


deux banques ont été réalisées simulta- 
sur terrain commun, dont elles oc- 
cadre verdure. Chacune groupe, outre les 
ureaux, une cafeteria, une salle repos 
des services. est métallique. Les fa- 
sont très largement vitrées avec menui- 
aluminium anodisé. Plafond acoustique 


Couverture bois. Plancher dalles 
vinyliques. 


Cuisine. Réfectoire. Vestibule. Téléphone. 
Toilettes ouvriers. Vestiaires ouvriers. Con- 
trôle entrées ouvriers. B. Dépôts des pièces de 
rechange. C. Ateliers. D. Dépôts d’eau. E. Machinerie : 
1. Toilettes. 2. Dépôts. 3. Electricité. 4. Pompes. 
F. Soufflerie (essais d’hélices). 
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pose facile dans dormant 
bois forme très simple 


simplicité 

suppression des frais 

aucun encombrement 


DÉCOUPEZ 
JOIGNEZ tout simplement bon 


votre en-tête lettre pour recevoir 
notre documentation complète sur les 
fenêtres 
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CENTRE COMMERCIAL VARSOVIE, 
POLOGNE 


TOMICKI TRZASKA, ARCHITECTES 


programme demandait réalisation 
bâtiments cornmerciaux provisoires, attendant 
mise point plan définitif 
quartier. présente sous forme 
galeries couvertes avec quarante stands 
vente type bazar complétés par café- 
bar des dépôts. 

construction pourra être démontée re- 
montée ailleurs. les éléments 
couverture sont métalliques, cloisons par- 
paings béton aéré recouverts plaques 
ondulées. 


Vue Vue vers l’un des magasins. 
nale. 


USINE DURBAN PRÈS MILAN, ITALIE 


CESARE PEA, ARCHITECTE 


Construite sur plan cette usine comporte une aile bureaux 
avec entrée principale, une fabrication proprement dite une 
aile sociale comportant infirmerie, cuisine, cantines, salle confé- 
rences. Deux groupes vestiaires relient fabrication chacune des 
autres ailes. comporte trois niveaux, dont rez-de-chaussée 
semi-enterré. 

construction est béton armé, partie plus intéressante étant 
constituée par bâtiment fabrication les vestiaires qui présentent 
des façades dents scie. partie bureaux, traitée plus conven- 
ticnnellement, difficilement avec partie redans. 


1. À gauche, le bâtiment de fabrication, au premier plan les vestiaires. 2. L'entrée 
et le bâtiment des bureaux ; à gauche les vestiaires. 3. Détail de la façade 
de l'usine. 


PLAN D'ENSEMBLE Bureaux. Vestiaires. Fabrication. Aile sociale. 


Photos Porta 
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FABRIQUE PIÈCES D'AUTOMOBILES, JAPON 


THE RESEARCH INSTITUTE ARCHITECTURE BUNZO YAMAGUCHI, KAZUTOYO UEDA. MASAHIRO MIWA, SHOICHI KONDO, 
ROKURO TOMINAGA, SHOICHI IKENOUE. ARCHITECTES. TAKESHI OKAMOTO, CONSEIL POUR STRUCTURE 


client demandait réalisation bâtiment, économique, durable, 
d'entretien facile surtout grande flexibilité d'utilisation. par- 
ticipation dès début tellement rare Japon 
comme ailleurs, mérite soulignée dans conception cette usine. 

L'ensemble comprend grand hall fabrication avec dépôts 
matériaux, part, des produits finis, l’autre, des vestiaires 
toilettes, ainsi cantine pour les ouvriers des bureaux adminis- 
tratifs. cantine été aménagée mezzanine sur des côtés 


structure est formée par des poteaux carrés 50, béton 


armé, supportant neuf voûtes forme paraboloïde hyperbolique, 

d'éclairage par lanterneaux. 
vabos. 5. Lavage et peinture. 6. Vestiaires. 7. Dépôt matériaux. 8. Fabrication. b a PPS ; 0 16F b ÿ 


Dépôt produits finis. 10. Administration. 
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LEBEUF 9.8 


centre d’une grande 


industrie française 


est dominée dans son quartier 
Nord-Est par les vastes bâtiments 
d’une usine hectares. Dotée 
des moyens fabrication les plus 
puissants les plus modernes, 
SARLINO assure plus impor- 
tante production française 
tements 


SOLS SARLINO 


première usine française revêtements sols vous offre garantie 
puissance grande qualité parfait fini des sols SARLINO alliés 
une élégance bon goût font des sols riches qui vous donneront, dans 

chaque cas d’espèce, une entière définitive satisfaction. 
Les sols SARLINO posent sur chape ciment dans construction neuve 
après ragréage support, sur ancien. 
haut 

couf 


LINOLEUM 


coloris, lumineux aplats couleurs unis, marbrés, jaspés, étoilés 


LINOFELT 


Carreaux linoleum sur feutre bitumé marbrés jaspés 
25x25 (2,5m/m d’ép.) des dallages économiques résistants. 


essa 
que! 
bois 
exp 
édif 
DALLES COLOVINYL 

ann 
base vinyle amiante. Haute valeur décorative. Résistance l’usure. 
Imperméabilité. Résistance aux corps gras acides. 


Nos services 
Techniques 


sont votre disposition 


PARIS 
49, Boulevard Charonne 


première production France 
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RÉACTEUR ATOMIQUE RECHERCHES, MUNICH, ALLEMAGNE 


KIRSCHENHOFER, ARCHITECTE 


réacteur fourni par américaine, 
d'une puissance 1.000 kva, est destiné aux 
laboratoires recherche Technique 
Supérieure Munich, Faculté Physique. 

programme, établi sur des bases scienti- 
fiques, comprend ensemble groupant 
édifice abritant réacteur ses locaux 
service, deux bâtiments bureaux des ate- 
liers. fallait que structure salle 
réacteur soit étanche aux gaz puisse résister 
une pression intérieure 1/20 

coupole béton armé cm. 
dont volume est défini par une demi-ellipse 
rotation. Cette structure est capable sup- 
porter pont roulant tonnes suspendu 
centre exécutant parcours rotatif sur 
rail annulaire fixé sol. Des 
essais préalables avaient été exécutés sur ma- 
quette soufflerie. paroi intérieure été 
exécutée aluminium posé sur liteaux 
bois avec interposition, liège 
expansé. 

Indépendant cette construction, été 
édifié sur son périmètre, dis- 
tance, anneau bas contenant les locaux 
annexes (groupe conditionnement, réservoir 
d'eau, sanitaires, vestiaires) trois laboratoires 
ainsi qu'un atelier. Les quatre accès salle 
réacteur font par des sas surpression. 
sous-sol, trouve salle des pompes. 


Vue d'ensemble. Vue intérieure salle 
réacteur. 


COUPE TRANSVERSALE SUR SALLE 
REACTEUR. 


B. PLAN : 1. Salle du réacteur. 2. Galerie couverte. 
Dépôt. Soutes charbon. Salle travail. 
6. Laboratoire. 7. Groupe de conditionnement. 8. Ré- 
servoir. 9. Bureaux et ateliers. 10. Surveillant et 
garage. 11. Accès. 
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Exposition bureaux av. wagram paris mac. 45.40 
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exemple nouveau système cou- 
couverture gauche précontrainte (fig. pour 
salle commune Knapsack-Griesheim 
usine Knapsack près Cologne. 

Cette construction présente plan forme 
d'une ellipse dont les dimensions des axes prin- 
cipaux seraient 45,20 37,20 (fig. 3). 
couverture double courbure, selle 
cheval, est tendue sans point d'appui sur tous 
les aménagements intérieurs. 

Les toitures suspendues semblables étaient, 
soit constituées câbles tendus sans gaine, 
soit exécutées comme voile parements lisses, 
tandis que système nervures qui 
été choisi ici pour première fois, nervures 
formées préfabriqués. 

Ceux-ci, forme boite rectangulaire 
1.00 1.00 section, ont été placés côte 
côte sur échafaudage composé uniquement 
madriers métalliques tubulaires pour 
former des canaux orthogonaux respectivement 
versal, ouverts sur face supérieure dans 
lesquels les faisceaux câbies (système Mo- 
nierbau) ont été tendus puis bétonnés. 

Les faisceaux câbles porteurs parallèles 
grand axe construction ont une flèche 
maximum 3,45 ils supportent les charges 
toiture les transmettent leur extre- 
mité, par traction, une forte poutre rive 
qui ceinture toiture. 

Les faisceaux câbles transversaux tou- 
jours deux par nervure avec courbure vers 
bas pour épouser forme toiture, 
charge. 

Aux points hauts sont fixées des articula- 
tions plomb pour des tirants attachés sol, 
sécurité supplémentaire pour empêcher cou- 
verture refermer vers haut. 

Les deux moitiés poutre rive légère- 
ment inclinée sur son arc comme spirale, 
travaillent comme deux arcs inclinés, sont 
soumises des efforts normaux. Aux deux points 
bas toiture, extrémités petit axe trans- 
versal points jonction des deux moitiés 
reçoivent charge totale toiture 
transmettent aux fondations. Ces supports, 
soumis également aux efforts latéraux aux 
brisures tracé plan poutre rive, 
sont stabilisés transversalement par des voiles 
béton armé reliés par des tirants pré- 
tendus dessous plancher. 
fond des éléments préfabriqués qui cons- 
ment, aucun rôle statique entre les joints, 
forme d'assiettes pour obtenir parement infé- 
relief. Les raies d'ombre sont évitées 
grâce disposition quinconce des joints 
inférieurs toujours orientés vers lumière. 

recouvert les boîtes creuses entre les 

nervures béton plaques béton-gaz por- 
des nervures bandes liège pour 
thermique. 
Une légère construction béton armé pour 
l'entrée principale une extrémité grand 
trémité opposée, entre les deux une façade 
d'éléments préfabriqués formant losanges, don- 
nent l'ensemble construction sécurité 
exigée contre renversement torsion. 

figure représente schématiquement 
Structure toiture, tous les efforts qui 
cent sur construction ainsi que les moments 
flexion torsion dans poutre rive 
droit des appuis. 


COUVERTURE GAUCHE PRECONTRAINTE NERVURES 


PROJET KARL HELL, ARCHITECTE. ÉTUDE EXÉCUTION BÉTON UND MONIERBAU A-G, DUSSELDORF. 
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CON: 


BATIMENT 


produit 


Tous les profilés froid 
acier laminé chaud, 
froid, 
inoxydable, galvanisé, 
bruts, assemblés, usinés, soudés, 
profils série sur dessin. 


plus petit profil plus 


produit 


3,75 
développée 

poids mètre rideau 41,4 
module flexion par rideau 245 cm3 


plus économique 
mètre 
des palplanches légères 


produit 


Les profils 
les PLANCHERS NOVA 


Consulter directement NOVA 
Concession région parisienne 
80, Posteur, Limay 


cipale) 


Les huisseries WACLA 
pour cloisons toutes épaisseurs 
dons toutes les largeurs, 
avec toutes profondeurs. 
Peuvent être 
pour porter 
l'appareillage électrique 
117 Boulevard Haussmann Paris Tél. Elysées 85-54 
vue 
RISS 8214 
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CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 


POLOGNE 
KALISZ 

CONSTRUCTEURS. 


L'ensemble, actuellement cours réalisa- 
tion, couvre une surface 189 104 
comprend hall production avec couverture 
sheds bâtiment abritant les services 
sociaux, vestiaires, bureaux magasins. 

Ces deux corps bâtiments, bien que 
construction différente, forment ensemble 
cohérent point vue plastique. 

L'ossature béton armé est formée sup- 
ports implantés sur une trame 
31,50 sur lesquels prennent appui, 
dans sens transversal, des poutres-caissons 
précontraintes portée dont l'espace 
intérieur sert gaine ventilation princi- 
pale. Entre ces poutres principales sont prévus 
des éléments coques renversées autostables 
formant sheds, ces éléments étant réalisés 
pièces préfabriquées. 


let 2. Vues de la maquette, latéralement et fronta- 
lement. 3. Vue des dalles préfabriquées. 

COUPE TRANSVERSALE Voile mince béton 
ormé préfabriqué. 4. Poteau de la façade Nord. 


cipale. 9. Gaine de ventilation (intérieur poutre prin- 


FONDERIE CUIVRE 


WROBEL, ARCHITECTE. 


SOBCZYK, INGÉNIEURS. 


bâtiment doit servir stockage lingots 
d'éléments cuivre. livraison minerai 
des matériaux complémentaires fait 
chemin fer, avec déchargement par tapis 
approvisionnement long des postes 
travail également par tapis roulant. 

éléments préfabriqués 1,50 6m. 


Mise 

Place 
vue de la façade 
montage, 3. La cou 


un élément de couverture. 2. Une 
formant pan vitré en cours de 
verture, charpente posée. 
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ous, dont beau souci est parfaire sans cesse 
votre intérieur, vous devez plus ignorer 
appareil chauffage central n’est pas objet in- 
solite, impropre décoration votre appartement. 


existe, effet, radiateur moderne radiateur 
acier PULSA. forme extra-plate allongée, 
radiateur est une véritable chauffante dont 
longueur illimitée les formes variées peuvent donner 
lieu des motifs très personnels. 


structure très particulière radiateur PULSA 
confère techniquement une avance énorme sur les appa- 
reils classiques éléments. 


Seul PULSA est droit s’appeler radiateur”, car 
conjugue les effets convection avec les bienfaits 
chaleur est uniforme sol plafond 
température égale PULSA offre plus confort qu’un 
appareil type conventionnel. 


radiateur PULSA vous sera livré très rapidement 


Sté PULSA 59, AV. LECLERC, CHANTILLY OISE Tél. 1026 1027 


Diffusant chaleur dans les parties basses 
que mise.en régime est rapide. 


PULSA vous évitera repeindre périodique- 
ment votre appartement car laisse aucune 
noirâtre sur les murs. 
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Centre l'énergie nucléaire 
réalisé Mol, dans site bois pins 
lagunes, forme vaste ensemble sont 
groupés, outre les locaux techniques, des habi- 
tations des bâtiments caractère administra- 
tif social. Nous aurons revenir 
sur ces derniers nous publions ci-contre 
bâtiment premier réacteur. 

s'agit réacteur expérimental gra- 
phite, refroidi par air, qui présente, avec 
son enveloppe blindée béton armé, sous 
flanqué trois ailes: l'aile centrale 
deux niveaux (au rez-de-chaussée entrée, ves- 
galeries liaison avec réacteur, 
l'étage: salle contrôle avec vue sur 
salle réacteur, bureaux salle réunions), 
une aile chaude (avec laboratoires salle 
comptage, etc.) une aile froide (salles 
chimie, d'électronique, piles, etc.), ainsi dé- 
nommées suivant qu'il zone maté- 
riaux actifs non. 

L'ensemble est complété par hall des ven- 
minée d'évacuation, haute 


Service des Bâtiments Hol- 
lande, pour tâche l'élaboration projets 
constructions dans des domaines très variés. 
amené une étude particulièrement pous- 
ticulier lorsque des portées relativement grandes 


Hall des ventilateurs. Cheminée. 


sont nécessaires. couverture laboratoire 
chimique présenté ci-dessus, réalisé 
dans cadre son programme, comporte une 
structure par sheds avec arcs béton précon- 
traint éclairage bilatéral. portée des arcs 
utilisés (système Freyssinet) est 


CENTRE L'ENERGIE NUCLEAIRE, 
MOL, BELGIQUE. 


WYBAUW THIRAN, ARCHITECTES 


LABORATOIRE CHIMIQUE. UTRECHT, 
HOLLANDE. 


SERVICE DES BATIMENTS L'ÉTAT 


Beton-Cement. 
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L'idée fabrication grande série in- 
tant, seul élément, toutes les installations 
sanitaires logement, n'est pas nouvelle. 
Des réalisations type ont été tentées 
diverses reprises tant aux Etats-Unis qu'en 
Europe. 

Une firme suédoise (1) lancé récemment 
une chaîne fabrication blocs complets 
destinés des habitations individuelles per- 
mettant son intégration dans des plans très 
divers. 

bloc présente sous forme parallé- 
lépipède 2,20 largeur sur 4,30 
comportant murs, planchers plafond voile 
béton, est divisée quatre alvéoles une 
salle bains avec lavabo, cabi- 
net toilette avec w.-c., lavabo, bidet, une 
niche avec équipement cuisine (évier, cuisi- 
nière électrique, éventuellement frigorifique 
éléments rangement) placard conte- 
charbon produisant l'air chaud, rac- 
cordant des gaines distribution d'air vers les 
pièces. Toutes les canalisations, sanitaires, élec- 
sont prévues construction. 

bloc est livré sur remorque spéciale dans 
par chemin fer. 

L'emploi moyen levage sur chan- 
serait pas absolument indispensable, 
manœuvre mise place sur les dés fon- 
dation pouvant être exécutés par glissement sur 
rouleaux. 

système fabrication été rationnelle- 
ment étudié. Les blocs sont coulés voiles 
minces béton armé pervibré déplacent 
sur des plate-formes long 
montage, une équipe dix hommes exécutant 
successivement toutes les opérations 
ment qui comportent, total, environ 1.000 
pièces. 

conversion usines textiles ayant, 
par conséquent, travail pré- 
cision. 

bloc est strictement standardisé dans 
son principe, permet une adaptation très 
nombreux plans maisons peut, outre, 
être livré avec divers revêtements éléments 
d'équipement, une dizaine variantes est pro- 
posée par fabricant sur catalogue. 

position des portes fenêtres, incorpo- 
rées dans bloc, peut être modifiée dans cer- 
taines limites. 

prix vente bloc est, paraît-il, com- 
pétitif avec les installations traditionnelles 
son emploi semble justifier dans pays 
est très chère relativement difficile trou- 
ver dans les zones résidentielles éloignées des 
centres urbains. 


Firme travaux publics Skanska Cement- 


giuteriet ». 


NOUVEAU BLOC TECHNIQUE 


Documentation réunie par les soins Mme Guerny. 


SUEDOIS 


route. Une vue bloc sanitaire (ici sans cloison- 
nement entre salle bains cabinet toilette 
des deux lavabos peut être remplacé par une ma- 
chine laver). Sol matière Exemple 
plan avec bloc préfabriqué incorporé. 
Vue axonométrique complet. Façade 
côté cuisine. Plan bloc type (les blocs sont 
fabriqués droite gauche, permettant une inver- 
sion plan dans les deux sens. 
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Tôles bandes planes ondulées 


pour toitures, bardages, panneautages 


COMPAGNIE GÉNÉRALE 
DURALUMIN CUIVRE 
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USINE FRESA, CHALONS-SUR-MARNE 
MICHEL AIME GEORGES CHAUVEAU, ARCHITECTES 


Cette usine est destinée fabrication 
compose deux éléments les halls fabri- 
10.200 d'une part et, d'autre part, bâti- 
ment bureaux laboratoires, prolongé par 
centrale chauffage, superticie plan- 
chers 2.440 pour les deux étages. 

construction, commencée mai 1956, 
été achevée octobre 1957, production 
ayant, toutefois, démarré avril même 
année. 

L'usine est raccordée réseau S.N.C.F. par 
deux branchements dont les voies sont enrobées 
dans des chaussées béton permettant cir- 
culation des camions. 

des poteaux béton armé supportant des 
sheds d'acier, soubassement briques appa- 


(FRANCE). 


rentes murs pignons béton léger Durox. 
Couverture fibrociment ondulé, avec sous- 
toiture polystyrène expansé laissé apparent. 
Eclairage par tubes fluorescents fixés sur 
charpente. 


Pour les bureaux, est béton armé 
avec potelets béton armé préfabriqués. 
lation par Les plafonds sont formés 
liques Schwartz-Hautmont, impostes allèges 
vitrés Thermolux, teinté jaune, châssis bas- 
culants double vitrage avec store vénitien in- 
corporé. 


1. Vue d'ensemble, au premier plan le poste du 
gardien. Une vue l'usine. Détail 
d'entrée des bureaux avec composition murale de 
Mme Remondet, exécutée au moyen de carreaux céra- 
miques multicolores Gio Ponti. Détail pla- 
fond de l'usine. 


# 


vice médical. 4. Garage. 5. Vestiaire. 6. Douches. 
Laboratoires. Réunions. Atelier 10. Chauffage 
et tableau H.T. 11. Quai arrivée marchandises. 12. Quai 
transbordement. 13. Gardien. 14. Parc bicyclettes. 
-15. Parking. + 
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TECHNIQUE DEVELOPPEMENTS FUTURS DES VOILES PRETENDUES 


Extraits d’une conférence René Sarger. 


Dans cadre des conférences organisées 
par Chambre Syndicale des Bureaux 
des Techniques (SYNTEC), René Sarger pré- 
senté commenté les films techniques qu'il 
réaliser pendant Internationale 
Bruxelles 1958 sur: pavillon-restaurant 
place Brouckère, pavillon France 
(voir A.A. 78) dont était ingénieur- 
conseil. Nous donnons ci-après quelques extraits 
cette conférence. 


lieu, une explication 
Voiles prétendues féminin. 


premier 
graphe 
Pourquoi 

Dans mon esprit, différencier 
voile béton armé, par exemple, voile 
qui peut être voile bateau. effet, 
voile béton, même très mince, est rigide 
plus lourd que les dépressions dues vent. 
voile, contraire, est souple, plus légère que 
les dépressions dues elle peut battre 
sous les efforts vent faut donc tendre 
entre ses rives. 

cette définition, par opposition entre 
voile voile, découlent les hypothèses 
calcul les utilisations architecturales. 

Dans calcul voile mince béton 
armé, les efforts vent sont pas essen- 
tiels qui concerne les voile, 
ils sont. vais prendre exemple frap- 
pant, parce qu'il plus grande sur- 
face construite jour voile prétendue 
c'est couverture pavillon France. 
Structures couverture proprement dite, non 
comprises les rives entre lesquelles était 
fait, voile mince béton précontraint 
avait être réalisé place voile pré- 
tendue, été une très belle performance 
technique. Couvrir 10.000 par deux surfaces 
gauches épaisseur minima était 
réalisés voiles prétendue. 

Les maxima dues vent pou- 
vant aller 110 voile mince 
béton armé pesant 200 kg, vent fait que 
soulager poids propre voile sans sou- 
lever. 


Pour voile qui, contraire, pèse que 
les soulèvements dus vent 
étant toujours 110 kg, donc ici poids 
propre voile qui soulage les efforts dus 
avec voile. 


Une voile mince appuie sur ses 
rives. C'est une coque; surface est siège 
tractions compressions. Parfois même 
les compressions sont  prépondérantes. 
contraire, une voile prétendue tire sur ses rives 
lieu s'y appuyer surface voile 
toute compression. 

Une voile mince peut être une 
seule courbure (fig. 1), deux courbures 
même sens (fig. deux inver- 
ses (fig. 3), tandis voile, pour être pré- 
tendue, peut être qu'à courbures inverses. 

voile mince béton appuie sur ses 
rives, celles-ci doivent donc reposer sur des 
poteaux, sur des points contraire, 
voile tire sur ses rives, celles-ci, sauf cas 
exceptionnels, doivent être ancrées aux fonda- 
tions par des tirants. Mieux peut servir 
des tirants façade, par exemple, pour mettre 
tension des tirants façade. Ceux-ci peuvent 
donc former eux-mêmes des voiles prétendues 
s'ils dessinent des surfaces double courbure 
inverse. 

Deux cas typiques sont envisager. pre- 
mier est pavillon France. 

C'est tendant les câbles couverture sur 
ses rives que les poteaux façades, ayant 
servi aux rives pavillon pen- 
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dant montage, ont été soulagés 
sorte que certains devinrent des tirants. 
toutes les façades ainsi que couverture étaient 
des surfaces gauches, c'est effectuant 


telle 


prétension des façades que les éléments cou- 


verture ont été mis tension (fig. 4). 


nouveau terme prétension souvent 
employé par Sarger fait alors d'une 
nouvelle explication. 

Prenons une poutre béton portant sur 
deux appuis. Chacun sait que prin- 
cipale est acier qui est partie infé- 
rieure poutre. Sous l'effet charge 
verticale, cet acier met tension, 
entraine béton qui dernier 
met lui-même traction peut fissurer. 
limite traction permise est 
donc déterminée par limite 

Pour que l'acier puisse être mieux utilisé, 
sans que béton qui fissure 
sous l'effet tension, suffit compri- 
mer béton enrobant avant que 
poutre soit mise charge. Cette mise 
charge ultérieure fera que décomprimer 
béton sans mettre traction. 

précontrainte est donc, simplement expo- 
sée avant tout, effort compression sur 
élément qui supporterait pas les efforts 
traction normalement prévus lors son 
utilisation. 

prétension est 

Prenons exemple aussi élémentaire une 
poutrelle schématisée par une membrure 
supérieure, une membrure inférieure quel- 
ques montants. Sous charge verti- 
cale, membrure inférieure met tension 
travaille comme tirant. membrure su- 
périeure comprime (fig. 6). 

Or, même que béton travaille mal 
traction, l'acier travaille mal compression, 
est donc obligé, pour empêcher que 
donner cet élément une grosseur plus impor- 
tante que celle résultant simple 
tance théorique compression. 

nous imposons cette pièce une tension 
avant mise œuvre telle sorte que cet 
élément, lorsque des charges sur 
poutre, soit jamais comprimé, mais seu- 
lement détendu, nous pourrons réaliser mem- 
brure supérieure câble, c'est-à-dire élé- 
ment très fin qui supporterait jamais 
compression normalement prévue lors l'uti- 
même poutrelle non préten- 
due 

Ainsi, les membrures supérieure inférieure 
d'une poutrelle peuvent être câble 
une prétension convenable leur est appliquée. 

Pourquoi parler, dans cas pavillon 
sentons nouveau l’un des paraboloïdes hy- 
perboliques. Toutes les coupes cette surface, 
faites parallèlement par des plans verti- 
caux, dessinent des voûtes inverses. Une telle 
voûte, sous des charges verticales, tendre 
comme corde linge ménagère (fig. 

contraire, des coupes perpendiculaires 
dessinent des voûtes travaillant normale- 
point cette surface, des compressions dans 
sens, des tractions dans premier 
problème consistait établir une théorie per- 
mettant mathématique ces efforts 
contraires. Les premières recherches faites 
France sont dues aux ingénieurs Aimond, 
faille, etc. Elles eurent 
pour objet les voiles minces-coques rigides. 

Pour simplifier question, posa comme 
hypothèse que telles surfaces minces étaient 
priori homogènes isotropes, qui n'est 
malheureusement pas cas pour béton 
Mais problème était développe- 
ment ces théories poursuivi après 
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por les travaux connus sur les coques les 
membranes rigides simple double cour- 
bure, siège cisaillements dus toujours aux 
compressions tractions qui viennent d'être 
citées. 

suis parti dans une direction complète- 
surface gauche toute compression par applica- 
tion d'une prétension aux éléments qui, théo- 
riquement, doivent résister normalement 
compression. 


Supposons que nous schématisions 
paraboloïde hyperbolique par deux câbles. 
Normalement, câble doit comprimer 
sous une charge verticale; or, câble 
résiste aucune compression. Comment faire 
pour que, après avoir supprimé béton qui 
devait travailler compression dans sens 
AB, ait plus que des câbles suppor- 
tant pas C'est fort simple. 
Supposons que ces deux compas, ADB ACB, 
soient articulés que câble joignant 
est évident que, nous ouvrons dièdre formé 
par les compas tirant vers bas, 
monter. tendre, conséquence, câble 
AB: nous avons prétendu dernier câble. 
nous arrivons tendre suffisamment pour 
que les charges verticales puissent jamais 
comprimer, nous aurons une surface dont 
tous les éléments resteront toujours tendus. 


Nous avons dépassé les théories établies avant 
guerre. voile prétendue résille câbles 
n'a plus rien voir avec voile mince gauche 
rigide. prétension voile est donc 
l'effort tension mettre dans ses structures 
Pour que celles-ci soient jamais comprimées, 
mais restent toujours plus moins tendues. 


pavillon Marie-Thumas est formé 
surfaces gauches poutrelles câbles pré- 
tendus type signalé précédemment (fig. 6). 
Couverture pavillon France est com- 
posée deux surfaces gauches résille 
prétendus (fig. 10). Les porteurs 
sont attachés sur une rive moyen 
lanternes réglables. 


troisième ouvrage été réalisé avec mes 


Photo Duprat. 


Photos Weil. 


amis Baucher, Blondel Filippone, sur place 
Brouckère. Là, lieu poutrelles ré- 
silles câbles prétendus, une membrane 
qui été mise tension par abaissement des 
rives. Celles-ci ont été chargées convenable- 
ment, telle sorte que dièdre for- 
maient ouvert bandant surface 
gauche bois. Nous avons alors attaché ces 
rives aux fondations par des tirants façade. 
Ensuite, les charges ayant été retirées, mem- 
brane semi-rigide par tendu les 
tirants conservant voile bois les tensions 
nécessaires rigidité (fig. 9). 


Après projection film, tourné pendant 
construction ces différents ouvrages, René 
Sarger conclut Mon cpinion est que ces pa- 
villons furent que des prototypes avec tous 
les défauts des prototypes théorie non encore 
rodée par pratique; réalisation rude loin 
finition impeccable qui caractérise les 
formes définitivement achevées coefficients 
sécurité extrêmement élevés, majorant efforts 
pièces liaison, mais, prototypes, avant 
tout, nouvelle technique aussi importante 


Nous sommes ici présence non pas 
amélioration des modes existants construc- 
tion, mais révolution dans 
construire. Car cette nouvelle technique impose 
une révolution dans l'architecture. 


ailleurs, mais comprendre quelles sont les 
conditions des voiles prétendues, 
les différences fondamentales entre coque 
voile mince rigide voile légère résille 
membrane élastique. 


Quelques exemples entreprises par 
mon cabinet illustreront ces affirmations. 


Voici tout une photo ma- 
quette des structures Parlement 
Téhéran, étudiées liaison avec André Bloc 
(fig. 13). une lentille près 100 
diamètre charpente tubulaire tri-dimen- 
sionnelle. connaît les recherches faites 


TECHNIQUE DES VOILES PRETENDUES LEURS DEVELOPPEMENTS FUTURS (suite page 


sens par Ricolais Duchateau. Mais 
cette lentille repose sur des fuseaux inclinés, 
articulés leurs extrémités. que 
poids propre coupole tendance écarter 
tension totclité des membrures for- 
mant les surfaces supérieure inférieure 
lentille. stabilité assurée par des tirants 
façade périphérique accentue encore cette 
prétension. Les membrures surface sont donc 
des câbles 


Malakoff commencera bientôt construc- 
tion centre C'est ici déve- 
mation place Brouckère une mem- 
brane mince, bois collé, prétendue par ses 
façades (fig. 11). Deux éléments disymétriques 
paraboloïde hyperbolique seront prétendus, 
coupés par des surfaces verticales planes 
courbes les tirants prétension seront 
pas rive, mais disposés suivant dessin 
libre, indépendant dessin plan 
couverture. ici problème passionnant, 
posé par mon ami Sebillotte, architecte, avec 
qui projet. 


Enfin, voici des études concernant couver- 
ture des grands espaces résilles prétendues. 


Ces principes (fig. 12) ont été proposés 
Bovet, architecte, pour hall des sports 
Joinville. 


Couvrant même surface que pavillon 
France, une résille est prétendue entre 
deux arcs. ces derniers met 
tension les structures couverture façades. 
Ces arcs peuvent être dans longueur hall. 


voit donc que solution 
technique nouvelle permet des conceptions ar- 
chitecturales qualité. 


C'est pourquoi voudrais pas terminer 
cet exposé sans insister sur nécessaire col- 
pense création architecturale est œuvre 
constructeur. Sans doute, architectes in- 
génieurs manquent pas France. Mais 
devons-nous, comme ingénieurs, cantonner nos 
analyses mathématiques stade classique 
d'application pratique contrôle des formes, 
telles que poteaux, portiques arcs, murs 
voiles 


pense, contraire, que recherche 
structurale formes nouvelles, liaison avec 
l'emploi nouveau des matériaux traditionnels 
modernes, peut alimenter cons- 
tructive devenir outil véritable 
création architecturale. 


René SARGER, Ingénieur. 
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L'IMPRIMERIE NATIONALE 


POUR 
BRASILIA. 


L'Imprimerie Nationale Brésilienne, projetée 
dons cadre nouvelle capitale, occupera 

L'ensemble comporte quatre distincts 
l'administration groupant, outre les services 
les directions générale adminis- 
trésorerie, musée, une biblio- 
auditorium, bureaux, service 
médical école graphiques, restaurant 

Les circulations public, personnel 
des matériaux seront entièrement séparées. 
Une attention particulière été apportée pour 
des ateliers, qui fera par des 
fenêtres vitres prismatiques permettant une 
meilleure distribution lumière naturelle. 
ventilation fera par des ouvertures toiture, 
qui pourront être réglées demande. 


ECONOMIE DANS MANUTENTION DES 
MATERIAUX. 


cours international ayant pour thème 
L'économie dans manipulation des maté- 
doit tenir Delft, Hollande, les 
22, 23, juillet prochain. Organisé par 
titut recherches pour conduite 
leur transport, leur stockage, 
leur inventaire, etc. 

programme typisation des problèmes 
manutention matériaux, analyse leurs 
prix, comparaison des prix suivant les différents 
systèmes, méthode financière, rela- 
tions entre manutention des matériaux les 
différents systèmes production. 

cours aura lieu anglais aucun 
bureau traduction prévu. 


CONGRES INTERNATIONAL DES CRITIQUES 
D'ART, BRASILIA. 


important congrès, organisé par 
ciation Internationale des Critiques sous 
Novacap (nouvelle capitale), doit tenir 
septembre prochain Brasilia puis 
Sao Paulo. congrès pour thème Cité 
nouvelle synthèse des Arts les sujets 
suivants doivent être traités 

l'Art dans cité nouvelle point vue 

les arts plastiques dans cité moderne 

l'Art les matériaux nouveaux. for- 
mation l'artiste. 

outre seront évoqués les rapports entre 
architectes ingénieurs. 

Parmi les rapporteurs prévus pour ces diffé- 
rentes questions, nous relevons les noms 
MM. Sartoris, Lucio Giedion, 
Zevi, Mario Pedrosa, Gillo Dorflès, André 
Bloc, Pierre Francastel, ainsi que ceux 
MM. Nervi, Mies van der Rche 
Lionnais. 

Internationale des Critiques d'Art, Secré- 
général Paris, 140, rue Faubourg- 


CARACAS. 


photo impressionnante que nous présen- 
tons montre nouveau visage 
Capitale Venezuela. Elle est extraite 
_de DH. Matthews, publié dans 
Architecture and Building mars 1959 


enezuela. 
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Appareil. robuste touche basculante, par 
pression direcle sans mécanisme (système breveté) contact 


argent GA- 250 
POSE FACILE 


Faible profondeur boite interrupteurs peuvent 
être placés dos dos dans même cloison. 


Six entrées défoncables accès sur chaque 
sur fond. 


Ecrous mobiles ils permettent rattraper scellement 
défectueux. 


Stockage simplifié même plaque recouvrement 
AVEC GARANTIE aux différents appareils (bouton poussoir, prise 
DE LA MARQUE courant, elc.). 


tous les styles décoration. Peut 
être livré sur demande avec plaque métallique matière 


plastique tous décors toules 


Avenue 
PARIS BOT. Son prix compétitif permet figurer dans n'importe 


APPAREIL USE 


Annexe l'Architecture recherche, met point 
contrôle toutes les installations mobilières dans cadre 
esthétique fonctionnel qui leur est dévolu. 
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EMERJY 


Cette importante Société vient présenter 
six ans, ses services techniques labo- 
ont pour objectif, non seulement une 
modernisation des techniques mises œuvre, 
mais surtout une simplification des pièces 
mouvement. Après des essais minutieux qui du- 
quatre ans, nombreux appareils 
pré-série ont été mis service leurs qualités 
sont affirmées encombrement réduit, équili- 
hydraulique parfait, rendements electriques 
vérification sens rotation accès 
l'arbre moteur par les deux côtés l'appareil, 
changer stator sans vidanger 
‘installation, problèmes hydrauliques 
tage solutionnés très faibles vitesses, sécurité 
d'emploi. 


PANNEAUX SNIB 


Conçus par des architectes des archi- 
les panneaux SNIB permettent cons- 
avec rapidité les joints bre- 
vetés permettant raccord tous les types 
avec réglage automatique des tolé- 
quant aux dimensions, trame modulorée 70, 
113, 183 permettant jeu plus complet dans 
nombre quant aux types 
panneaux pleins, fenêtres divers types, 
portes, etc., quant aux matières aluminium, 
verre, couleurs variées, plastiques, bois, etc. 

Enfin, ils sont économiques grâce nor- 
malisation usine des séries fabrication. 

service Eléments Normalisés S.N.I.B. 
avenue Marceau, Paris tél. BALzac 
37-52, est prêt répondre tout problème. 


PANNEAUX SANDISO 


Les panneaux extérieurs Sandiso produc- 
tion Société ATMB, 3-5, rue Hippolyte- 
Boyer permettent résoudre les pro- 
blèmes façades préfabriquées simple rem- 
plissage mur-rideau intégral. 

faible poids minimum, 
ils procurent néanmoins maximum confort 
d'isolation. Posés dans maçonnerie 
sur gros-œuvre, ils permettent 
gain temps sur fabrication, manuten- 
tion nettoyage. 


PLANCHER OMNIA 


L'organisation Omnia reçu mai 
presse technique grande presse 
tion, afin est dans monde 
faire bilan son dernier congrès tenu 

film sur fabrication pose plan- 
cher Omnia été également présenté. 

L'activité cette organisation qui 
sur pays dont Europe, montre qu'il 
est possible faire réussir dans cadre 
Marché commun. résultat est que plan- 
cher Omnia, France, placer avan- 


marché des planchers semi-préfabriqués 
éton. 


SARLINO 


Usines Reims dont fabrication 
une gamme très étendue per- 
répondre tous les besoins. 


LES APPAREILS LITA 


société Lita vient catalogue 
production montrant une gamme très com- 
présentation agréable, bien 
avec contemporaine. 

Parmi les dernières nouveautés, citons 

Fixolita 633, nouveau dans gamme 
des appareils fixes encastrer, pour lampes ré- 
flecteurs 100 watts. 

Litacyl 444, modèle conçu pour 
faux-plafonds hauteur réduite. Son réflecteur 
coulisse sur une couronne munie patins 
nylon maintenus par ressort. découpe 
oblique évite tout risque 

Multilita 635, appareil fixe encas- 
trer utilisant des lampes réflecteurs 
300 watts ainsi que des lampes normales dépo- 
lies des lampes vapeur mercure. 

Litasocle, support mobile pour lampes ré- 
flecteurs monté sur socle muni 

Bien appareils mériteraient 
cités, signalons série ceux prévus pour 
l'éclairage extérieur félicitons cette société 
pour grande qualité production (voir 
photo ci-dessous). 


CONTREPLAQUE NAVYREX 


Depuis plus dix ans les Ets Leroy sont 
attachés cux problèmes contreplaqué qualité 
baptiser production Navyrex 

Evitant volontairement les spécialisations trop 
poussées qui, fait, différencient souvent 
que une appellation circonstanciée, cette 
firme veut cffrir aux utilisateurs des garanties 
optima quel que soit fait 
qué extérieur. 

Les Ets Leroy ont volontairement tenu 
englober une seule qualité supérieure tous 
leurs contreplaqués capables résister indéfi- 
niment aux intempéries répondant par consé- 
quent aux exigences sévères cahier des 
charges Centre Technique Bois aux 
tests prévus pour les spécifications marque 
frage »). 


D'un emploi courant agriculture (bâches 
protectrices, doublage serres, irrigation, etc.), 
film plastique souple polyéthylène 
lyane commence être vivement apprécié 
dans bâtiment pour ses qualités caracté- 
ristiques. 

L'un ses grands avantages est fabrica- 
tion grandes largeurs (plus m.). 

Les emplois Polyane dans bâtiment 
sont multiples pour les abris cloisons démon- 
tables, permet montage rapide écono- 
mique tous les stades des travaux, apporte 
une protection efficace contre les intempéries, 
les poussières enfin, comme isolant, 
peut être utilisé pour les fondations, les toi- 
tures, planchers cloisons. 


SPECTROL TYPE VINYL EXTERIEUR 


Générale des Matières Colorantes, qui 
pris une place prépondérante dans monde 
avec Spectrol peinture hydrofuge murale, 
met également sur marché Spectrol 
type Vinyl extérieur 


Créatrice grande partie marché 
peinture émulsionnée dans couleur, lui 
appartenait réaliser dans les formules viny- 
liques produit qualité. 


Spectrol type Vinyl extérieur distingue par 
son application brossabilité parfaite, 
son aspect mat, lisse tendu, ses couleurs 
vivantes, décoratives fixes. est pro- 
tection durable tenue exceptionnelle aux 
intempéries (non farinage). 


D'un pouvoir opacifiant rendement sur- 
prix revient très raisonnable qui permet son 
utilisation dans tous les devis précisant une 
émulsion hydrofuge murale extérieure durable. 


documentation des productions G.M.C. est 
envoyée sur simple demande Générale des 
Matières Colorantes, 21, rue Paix, Paris 
Téléphone OPEra 00-91. 


NOUVEAUX ATELIERS PANTZ 


Dans cadre décentralisation avec 
l'appui Commissariat général Producti- 
vité, les Etablissements Ernest Pantz, Paris, bien 
connus pour leurs réalisations dans construc- 
tion métallique, béton armé menuiserie 
métallique dont siège social est Pierre- 
fitte (Seine) ont acquis Villers-Cotterets (Aisne), 
environ sur lequel ils ont construit nouveaux 
ateliers construction métallique remplace- 
cement ceux qu'ils possédaient Pierrefitte. 
Ces ateliers seront spécialisés dans fabrication 
charpentes soudées. 


Elle est constituée par assemblage pan- 
neaux auto-porteurs susceptibles revêtus 
aux deux faces toute une gamme maté- 
riaux, peindre vernir, bruts finis 
plastifiés, stratifiés, etc., des plus 
simples aux plus luxueux. 

jonction entre éléments consécutifs est 
marquée par deux petits grains sans 
aucune surépaisseur disgracieuse. 

système construction Modefi per- 
élément, quel emplacement 
cloison aucune répercussion sur les élé- 
ments adjacents. 


COMMUNIQUE 


Après jugement procès intenté par les 
Ets Seutin concernant les vitrines Convoi- 
tise (marque modèles déposés dans les pays 
S.G.D.G.). 

Les Ets Seutin informent leur aimable clien- 
tèle qu'ils sont seuls fabricants vitrines 
Convoitise dont gamme présente 
modèles 


Matériau glace Securit trempée 7/8. 


Présentation coefficient visibilité 100 
toutes surfaces transparentes. 


Solidité résiste poids homme debout 
sur les appuis. 


Tenons métalliques, inoxyda- 
bles, laiton protégé par nickelage, chromage 
almasium duralinox poli. 


Dimensions fait toutes dimensions sui- 
vant enccmbrement. 


Montage joints polis glace Securit, portes 
coulissantes suivant modèles. 


montage des meubles 
glace Convoitise permet toutes adaptations, 
combinaisons nouvelles, vue agrandisse- 
ment par exemple. 

Les Ets Seutin rappellent que toutes les de- 
mandes renseignements doivent être 
sées aux Etablissements Seutin, Vitrines Con- 
voitise Fresnes-sur-Escaut (Nord). 
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Pub. LUBRINA 


qui dit cela 


mais chacun vos clients 
dont chauffage central 
comporte accélérateur SALMSON-PERFECTA. 


Esthétiquement parfait, 

l'accélérateur 

est une réussite technique précision 
voit tourner, sans 


Tous les problèmes courants chauffage central résolus par une 
gamme complète qualité inégalée, tant par choix judicieux des 
matériaux utilisés que par fini leur fabrication. 


MARQUE QUI REPRÉSENTE 50°/, DES FRANCE. 


LES FILS EMILE SALMSON Société Anonyme Capital 200.000.000 Frs 
46, Boulevard FLANDRIN PARIS Tél. TRO. 26-45 (Lignes groupées) 
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seule fabrication 
portes moulées Europe 


insonore, massive, infracturable, élégante 
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NOMBREUX COLORIS 
POSE RAPIDE 
ENTRETIEN FACILE 


Documentation et liste des Entrepreneurs agréés sur demande 
à la Société de revêtement CEMETE X, 25, rue St Ferdinand, PARIS-XVII' - ETOile 72-80 
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COUVERTURE 
Cie des Forges Ateliers Loire 


les lamelles des Stores Vénitiens 


recouvrent mieux 


jour passe pas! 


Elles donnent store 
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ARBEL 


PEU CAR FABRIQUÉE GRANDE SERIE 
TOUJOURS FOURNIE AVEC 
CONFORME AUX NORMALISATIONS AFNOR U.T.E. 


INSENSIBLE CORROSION (LA TOLE EMBOUTIE 


MAGASIN 
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PAUL-MARTIAL-209 


Votre problème est actuellement construire rapidement, utilisant des maté- 
riaux résistants, esthétiques entretien facile. 


Avez-vous pensé lamifié Formica, qui possède précisément ces qualités 


Vous connaissez matériau dans son domaine déjà traditionnel cuisine. 
est apprécié pour solidité toute épreuve, facilité gamme étendue 
coloris peut offrir Depuis quelques années, les décorateurs fabri- 
cants meubles ont également été séduits par Formica qui trouvé place dans les 
autres pièces croyez-vous pas que vous pouvez vous aussi 
dans domaine construction Par exemple, pour revêtement vos cages 
exposées aux chocs, aux taches boue, aux graffiti des 


Pourquoi pas remplacer vos enduits plâtre ciments peints par des panneaux 
Formica pose serait facile, rapide pourrait faire directement sur maçon- 
nerie. Dans les couloirs distribution vos immeubles, dans les cabines 
lamifié Formica créerait une ambiance particulièrement lumineuse attrayante. 


Les portes extérieures des logements, des cuisines, des salles bains revêtues 
Formica seront insensibles aux chocs, vapeur aux poussières grasses, etc. 
Elles seront lavables garderont toujours beauté qualité neuf. 


Dès l'origine, pourquoi pas prévoir dans vos cuisines des plans travail, des 
revêtements verticaux Formica Les fabricants présentent actuelle des cuves 
inoxydables tôle émaillée adaptables aux plans travail lamifié. Cette pré- 
sentation vous évitera des raccords malaisés offre possibilité faire exé- 
cuter travail atelier, pose étant réalisée sur place très rapidement. 


hantise des plâtres morts, des temps sèche prolongés, renouvellement des 
peintures lessivage est supprimée pour les cuisines les salles bains pré- 
voyant habillage Formica sur châssis léger fixé même maçonnerie. Plus 
faïençage, plus joints qui noircissent dégradent, plus carrelages difficiles 
rénover. Vos canalisations plus encastrées pourront être visitées. 


Dans les locaux administratifs publics, Formica peut rendre également 
services. distribution vos bureaux étant réalisée grâce des éléments cloisons 
Formica représente une sensible économie temps Ces 
éléments sont livrés par nombreux fabricants, différents modèles adaptation 
aisée. Des études particulières vos problèmes peuvent même être établies sur votre 
demande. L'emploi des cloisons amovibles Formica supprime maçonnerie les 
plâtres, facilite des plafonds des sols, qui plus découpe 
cloisonnement. ces avantages s'ajoutent rapidité pose, facilité 
beauté esthétique que Formica prête vos réalisations. 


Pour tous ces problèmes, Centre Technique Formica, 32, rue Charles-Baudelaire, 
peut vous documenter vous mettre rapport avec des entreprises suscep- 
tibles vous donner tous les renseignements que vous désirez. 
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Photographie Frank Lloyd Wright prise 
cours 1958 Taliesin par Balthazar 


Korab. 


Une des plus grande figures contemporaine vient 
disparaître Frank Lloyd Wright, grand homme qui vient mourir 
ans, semblait devoir jamais être abattu: santé paraissait 
défier temps. 

Frank Lloyd Wright qui, pour certains, représente une architecture 
typiquement américaine, cependant pas été prophète son pays 
ses concitoyens découvert valeur réelle grand architecte que 
lorsque celui-ci devenait octogénaire. 

Toute Wright été profondément marquée par voyage 
qu'il fit 1906 Japon. Son œuvre est presque constamment em- 
preinte certaines influences japonaises des publications sont 
appliquées montrer parallélisme entre nombreuses créations 
Wright traditionnelle japonaise. Dès 1910, parvient 
déjà Europe une certaine notoriété ses travaux sont connus 
des plus célèbres architectes européens Henry Van 
Velde, Peter Behrens, Hans Poezig. 1911, édifia grande de- 
meure personnelle Taliesin East qui, incendiée deux fois, fut recons- 
truite dans des versions différentes. 


Wright était l'architecte des millionnaires des milliardaires. 


Une ses plus célèbres études est constituée par son projet 
Broadacre City, projet dans lequel fit une proposition très personnelle 
pour une ville bénéficierait pas seulement 
commodités pratiques, mais encore conditions parfaites, 
dans cadre harmonieux les habitants pourraient trouver leur plein 
épanouissement. 

Son œuvre plus connue est sans doute Maison sur Cas- 
cade construite 1936 pour Kaufmann qui lui permit 
développer totalement ses qualités réaliser avec une 
audace incroyable, pour une construction mettant œuvre 
toutes les possibilités techniques utilisant maximum site excep- 
tionnel. Cette œuvre reste encore valable pleinement contemporaine 
trente ans après construction. 

1938, Frank Lloyd Wright construisit son deuxième Taliesin qu'il 
désigne Taliesin West dans l’Arizona, dans paysage désertique 
d'un très grand caractère, accueillera désormais ses disciples ses 
élèves pendant 

Parmi les œuvres les plus célèbres, signalons encore Laboratoire 
Recherches Johnson construit 1949 avec une haute tour carrée 
aux angles arrondis et, enfin, dernière œuvre Musée pour 
Fondation Gugghenheim, construction très discutable pour nouveau 
type Musée moderne, essentiellement constitué par une immense 


rampe spirale, les œuvres étant installées selon développement 
hélicoïdal. nouveau musée est maintenant sur point d'être achevé. 

Voilà pour mais voyons maintenant comment situe l'œu- 
vre Frank Lloyd Wright par rapport 
contemporaine. 

Tout gardant une immense admiration pour Wright, 
faut tout même déclarer, toute franchise, que certaines cons- 
tructions restent plastique architecturale quelque peu discutable 
mais, dans toute son œuvre, retrouve des qualités une 
absence totale conformisme. plus courageuse initiative Wright 
réside peut-être dans les libertés qu'il fut premier prendre 
conception plans architecturaux, abandonnant tout système tradi- 
tionaliste pour adopter plan libre qui est base toute révo- 
lution architecturale contemporaine. 


seule exposition F.L. Wright France eut lieu 1952 
permit aux architectes français prendre contact fois avec l'œuvre 
avec 


Wright était esprit égocentrique comme celui plupart des 
grands hommes contemporains. Aucun architecte trouvait grâce 
lui, même Corbusier. eut beaucoup d'élèves disciples 
fut cependant assez peu imité. Des personnaltiés telles que Gropius, 
Mies Van der Rohe Corbusier eurent bien plus sur 
jeune architecture. 

Rappelons, comme Frank Lloyd Wright, tous les architectes que 
particulièrement exigeant qui pas seulement dans les écoles, 
mais aussi sur les chontiers. Les connaissances techniques sont, d'autre 
part, des éléments problème. architecte doit consacrer une 
Corbusier est significatif. Chaque jour, consacre bon nombre 
d'heures peinture, sculpture dessin comme font les 
autres artistes, cette culture artistique active permanente 
que Corbusier doit sans doute ses qualités sensibilité d'ima- 
gination. 

nous voulons que monde moderne ait autre visage que celui 
préparé par les actuels architectes immobilières, 
changer immédiatement méthodes. Restituons l'architecte ses 
rogatives mais demandons-lui aussi plus 
homme métier. S'il possède pas les qualités véritable artiste, 
saura faire rien mieux que construction. 


André BLOC. 
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première rencontre avec Frank Lloyd Wright date 1945. 
Durant quelques jours, j'ai vécu vie des élèves 

L'atmosphère était remarquable. Elle alliait une extrême indépen- 
part des jeunes une direction ferme affectueuse part 

regretterai toujours n'avoir pas connu Frank Wright 
l'époque des grandes batailles premier Taliesin, l'Hôtel 
Tokio, les bungalows conférence contre l'Hôtel Mil- 

C'est lutteur aux prises avec les pièges les difficultés que 

TECTE 

Non pas ayant choisi métier, mais pour une 
mission, identifié elle point totalement personne. 

Frank Lloyd Wright pas imaginable sans l'architecture. 

Une telle dévotion métier pas été sans drames. dehors 
tous ceux qui émaillèrent vie sur plan privé propre maison 
incendiée, famille assassinée par fou, maison reconstruite rasée 
nouveau par feu, avait dû, sur plan professionnel, faire face 
scepticisme ses contemporains lutter avec 
son temps. 

Convaincu nécessité totale remise ordre l'archi- 
Prophet new idea the Architecture était amené 
faire périodiquement des choix dramatiques comportant tous gros 
risques. 

des plus graves fut peut-être décision refuser 
son travail pour aller Europe étudier occidentale 
culture dite classique». 

préféra alors, suivant ses propres paroles, être libre, risque 
rater son coup être sot, plutôt que demeurer lié quelque succès 
routine 

Vue avec recul temps, décision apparaît comme seuie 
valable. devait pas aller même moment dut pren- 
dre. fut certainement aidé, dans débat qui précéda son refus, par 
certitude dans bonne voie. 

Dès moment, devinait but. Mais quel poids remuer que 
l'opposition tout monde, toute une Quelle difficulté 
distinguer vrai faux milieu concert des 

maîtrise particulière, profonde Frank Lloyd Wright 
avaient été très tôt révélées. 

Son associé, Cecil Corwin, aimait lui confirmer tant est qu'il 
fut besoin ses remarquables 

pas joie pour moi dans lui disait-il, 
sauf dans celle que vous vois Vous, vous êtes 
chose que vous 

Corwin pas pour autant quant aux difficultés, tant 
celles qui étaient déjà franchies, que celles qu'il fallait prévoir pour 
l'avenir. J'ai peur, répétait-il, qui vous 

Peu importait tout cela, Frank Wright faisait partie groupe 
des rares hommes disposant dans leur domaine propre, lumières re- 
fusées leurs contemporains. 

Avant d'avoir certitude résultat, méprisant les diffi- 
cultés, ignorant les embüches, Frank Lloyd Wright savait direction 
prendre pour atteindre but, celui-ci fut-il parfois trop éloigné pour 
pouvoir être complètement 


Avec Frank Lloyd Wright plus grand artiste que 
rique ait donné monde dont été décisive pour 

cette seule prodigieuse personnalité, dont vie excep- 
tionnelles ont été indissolublement fondues une épopée héroïque, 
légendaire son vivant, notre temps doit concréti- 
éclatante, magistrale avance génération sur son 
véritable, ère nouvelle. 

Prophète génial, Wright fit preuve, dès son apparition, 
créatrice originalité inégalable qu'il conservera tout 
long d'une carrière extraordinaire jusqu'à fin. 

cet homme puisé essentiellement dans son imagination dans 
vision personnelle langage plastique qui, créé 
Style si, faisant table rase, dès ses débuts, tout héritage archi- 
sens des espaces, ouvert des voies qui ont permis 
Poursuivre, été restera solitaire inimitable. 

Wright incarné délibérément américanisme qui, étroitement lié 
noblesse, tradition d'indépendance dignité humaine. 

faut donc pas s'étonner frénésie indus- 
des valeurs dollars, pas reconnu lui des plus 
grands génies siècle renommée surtout reposé sur 
ration vénération qui lui sont venues toutes les parties 
monde seulement petit groupe mécènes son pays. 


L'architecture, telle que concevait réalisait Frank 
Wright, redevenait véritablement 

très grande totale architecture liée programme, climat, 
sol, civilisation, utilisant les matériaux nouveaux, les possibilités 
machine, mobilisant les techniques les soumettant but. 

n'était plus question plus moins réussie, solu- 
tions découvertes vue d'autres problèmes. 

s'agissait profonde, totale, des moyens neufs, seuls 
capables résoudre les problèmes neufs. 

pensée Wright fut parfaitement illustrée par certaines ses 
formules 

C'est non qui doit être l'attitude 
d'esprit. 

prévois que les routes seront bientôt elles 
aussi comme elles méritent bien grande architecture. 

suffit seulement réaliser l'efficacité standardisée ma- 
chine. 

Qu'est-ce qui libération qui vient Rien que 

C'est cent ses formules qu'il faudrait citer (1). sont toutes 
ses œuvres faudrait reproduire analyser. C'est enfin lui-même 
qu'il aurait fallu mieux 

Les trop courtes heures que passer auprès lui laissé 
souvenir inoubliable. 

J'évoque, les visites dans atelier, les correc- 
tions ramenées mot, trait sur dessin, les colloques entre 
gens préoccupés fois vie, les promenades 
permettant reprise contact avec nature, les soirées, 
les repas, cinéma, les passages alternés des musiciens relayant 
sur Steinway pour raconter chacun leur histoire. 

Tout cela dans une atmosphère communion véritablement reli- 

Souhaitons, sans oser beaucoup teis que Frank 
Lloyd Wright dans Ils furent jamais aussi indispensables 
qu'aujourd'hui. 

Sans doute vie qui leur sera faite est-elle nature troubler 
ceux dont l'idéal est sans risques. Mais reconnaissons que 
l'enjeu vaut peine que vie Frank Lloyd Wright doit être 
considérés comme enviable. 

triomphe ses idées, joie les voir réalisées, certi- 
tude été révision fondamentale des valeurs 
notre métier, révision dont les conséquences pas fini faire 
sentir, est nature payer homme bien des épreuves, dures 
soient-elles. 

puis, ces épreuves, les blessures qui résultèrent, dans 
mesure atteignirent-elles Wright 


crois, personnellement, qu'on peut dire propos qui fut dit 


Celui qui comprend musique est des blessures 
monde. 


Marcel LODS. 


(1) Lire à ce sujet son Autobiographie, Ed. Plon, et le livre de Ayn Rand, 
« La Source Vive », Ed. Jeheber. Au milieu d'une intrigue complexe on y retrouve, 
reconnaissables bien que fortement modifiés, Frank Llcyd Wright devenu Howard 
Roark et Louis Sullivan devenu Henri Cameron. 


Aucune commande officielle jamais été confiée plus grand 
architecte 

vie l'œuvre Wright ont été défi courage permanent 
nivellement par base. 

Cette opposition établi sous toutes ses formes lui dicté son 
attitude hautaine, ironique parfois méprisante, derrière laquelle 
cachait sans doute, malgré des succès éclatants des honneurs tardifs 
platoniques, profonde blessure homme qui, conscient 
l'importance message dont était porteur, pas trouvé 
auprès ceux-là mêmes vers qui portait profond amour 
peuple américain. 

Wright accompli une œuvre inégalable par son ampleur, par 
variété, par son commis des erreurs aussi impor- 
tantes que ses succès, mais rien lui pouvait laisser indifférent. 
outre, vécu comme peut-être aucun homme notre temps 
dans cadre une atmosphère qui constituaient prolongement 

Bien peu ont atteint cette plénitude dans créateur 

Frank Lloyd Wright écrit lui seul des chapitres les plus 
importants moderne ses œuvres appar- 
tiennent dès présent patrimoine artistique 

Devant tombe très grand homme, inclinons-nous avec respect 


reconnaissance. 
Alexandre PERSITZ. 
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L'importance que Gouvernement 
Maine-Montparnasse ressort des 
que André Malraux, Ministre 
vant Conseil Général des Bâtiments France: 

que vous allez exprimer peut avoir 
une portée caractère Selon 
décision que vous allez prendre, aura 


contre-coup — une architecture contemporaine el 


qui compte Paris, sont les grandes pers- 
Rome aux sept collines, qui été souvent 
invoquée, une valeur plus traditionnelle que 
réelle. architecturale Paris nous 
être plus poétique historique que 
d'ordre purement esthétique. tour 
velle d’ailleurs pas directement dans 
même perspective des Invalides dont 
l'Ecole Militaire, elle sera plus visible mais 
estompée dans lointain (2,5 

n’est pas possible créer parce 
que grandes réalisations nous ont été léguées 
pas seulement des sites protéger, nous avons 
aussi des sites créer. mouvement 
toire unit Notre-Dame Tour 
Sacré-Cœur les Invalides, tous monuments 
parfaitement 

Pensez cette brillante génération 
chitectes qui, travers dressent 
hauteur les édifices qui, demain, 
seront classiques comme sont 
passé. 

Que notre dont les penseurs, ar- 
progrès humain, sache reconnaitre 
que nos architectes 
sont pas les derniers illustrer leurs œuvres, 
comme hier comme demain. 


peut que réjouir qu'un porte-parole 
Gouvernement dont nom l'œuvre brillent 
qu'on sait dans monde des lettres 
des arts, assure appui encouragement sans 
réserve une manifestation 
contemporaine française d’une 
mentale, centre même Paris. Nous dou- 
tons pas, d’ailleurs, que l’équipe des architectes 
talent, qui été confiée cette mission, sous 
impulsion sénateur Pisani, sache lui 
donner, stade une expres- 
sion plastique hauteur des buts ambitieux 
qui sont fixés. 

Mais nous semble que, quelles que soient 
les considérations prestige qui attachent 
qualités architecturales intrinsèques qui lui 
seraient conférées, une opération telle 
envergure saurait autrement que 
dans cadre politique générale 
sation modernisation capitale tout 
entière. Ceci présupposerait plan 
ment définitif, une doctrine cohérente, une étude 
d'ensemble menée par des organismes disposant 
thèse cette tâche. Malheureusement, 
tout cela pas encore 

Pas plus que opérations importantes 
cours réalisation projetées (1), 
ration Maine-Montparnasse dans 
tel cadre. peut demander libération 
fortuite surfaces occupées par jus- 
elle seule l'implantation arbitraire d'un 
ensemble qui provoquer une 
Paris, mais, avant penser architecture 
faut impérativement penser urbanisme Les 
erreurs dans domaine sont irréparables. est 


(1) Implantations plus que discutables d'édifices tels 
truction port charbon sur les rives 
Seine, etc. 
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En page face, l'immeuble-tour, dont la transparence 
des facades laisse apercevoir la structure. Ci-contre : 
Perspective depuis la rue de l'Arrivée avec, de gau- 
che à droite, l'immeuble-tour, les bâtiments des 
congrès et, au fond, l'immeuble frontal de la nouvelle 


gare. 
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Paris vers l'Ouest menace 
certains quartiers centraux qui sclérosent 
prennent progressivement une allure banlieue. 


L'Opération Maine-Montparnasse tend re- 
créer centre vie assez actif pour enrayer 
glissement, provoquer une relance rive 
gauche favoriser meilleur équilibre 
Paris. 

Sans doute est-il indispensable construire 
au-delà des portes capitale. Mais les pro- 
blèmes sauraient être résolus 
cette fuite ville plus plus loin vers 
périphérie. Aussi est-ce cœur cité 
qu'il fout aménager, car, cessant battre 
rythme temps, mettrait péril tout 
urbain. 

Maine-Montparnasse, qui représente plus 
importante opération 
intra muros depuis Haussmann, engage 
reconquête Paris. 


Paris conserve tout son prestige comme 
perd profit villes étrangères son rôle 
nombreux congrès internationaux tiennent 
désormais Bruxelles, Milan, Rome, 
Londres, Genève Vienne, n'ayant 
proposer locaux équipements satisfaisants 
pour type réunions. 

parnasse mettra Paris mesure tenir son 
rôle métropole, sinon capitale Eu- 
rope moderne, groupant même lieu 


hôtel correspondant aux objectifs 


des salles conférences congrès 
adaptées aux techniques 
traduction, 

des bureaux répcndant aux besoins des 
sociétés françaises étrangères qui développe- 
ront leurs services fonction Marché 
Commun, 


occupe une vaste surface terrains: 
place Rennes, vieille gare Montparnasse 
dresse ses deux pignons dans perspective 
Saint-Germain-des-Prés, Pont des Sept Mar- 
tyrs Lycée Buffon, sur plusieurs 
hectares, les emprises chemin fer. 

S'il est question depuis longtemps regrou- 
per les installations ferroviaires incommodément 
revient projet proposé pour 
faire potentiel foncier mal 
employé chemin fer (huit hectares) 
réalisation, par voie conséquence, 
importante opération 


PROGRAMME CONSTRUCTION. 


projet Maine-Montparnasse comporte 
secteurs opérationnels désignés selon 
chronologique réalisation. 


secteur délimité les voies ferrées 
boulevard Pasteur, comprendra 


type correspondant prime 600 francs. 


Hauts mètres, les immeubles bu- 
reaux seront discosés bande adossés aux 
voies ferrées. 


situe retrait boulevard Pasteur, 
angle droit bâtiment bureaux. 


Louis XVI sera dessiné au-dessus plate- 
forme légèrement surélevée occupera 
pace compris entre boulevard Vaugirard 
façade des immeubles, les niveaux prévus 
sous-sol étant aménagés parkings. 


secteur circonscrit par les voies fer- 
rées côté Est rue nouvelle rue 


60.000 logements locatifs. 
15.000 pour tri postal 


tri postal est prévu proximité immé- 
diate des services nouvelle gare. 

Les bruits gare paraissant pas cons- 
tituer une gêne sensible (1) pour les 
logements seront construits dans les bâtiments 
situés entre rue nouvelle les quais, dis- 
tance raisonnable ceux-ci. Des ateliers 
tistes seront installés aux étages supérieurs 
ces immeubles, exposés sud-est/nord-ouest. 


secteur est désigné par situation 
entre place Rennes, rue Départ, 
accueillir des éléments pres- 
tige. 

hôtel 1.000 chambres, centre com- 
mercial, palais des centre 
position, grand magasin, une piscine, une 
chapelle, hall tourisme, une maison 
presse, cinéma des bureaux sont 
prévus, sans que leurs surfaces respectives 
soient arrêtées jour. 

L'emplacement troisième secteur invitait 
une architecture audacieuse. Centre vie mo- 
derne, nouveau Montparnasse avait toutes 
les raisons présenter sous des formes 
cctuelles, aucun souvenir passé 


terme nombreuses études, est appa- 
qu'un immeuble élevé favorable- 
ment dans site signalerait nouveau 
centre vie créé Montparnasse. Société 
Mixte Maine-Montparnasse les 
ration Maine-Montparnasse, soutenus tant par 
les animateurs quartier groupés sein 
Comité Montparnasse que por diverses instan- 
ces notamment des Sites, ont 
étages. Cet immeuble-tour, placé niveau 
boulevard Edgar-Quinet dans perspective 
rue Rennes, dominera une plate-forme 
plusieurs niveaux. 

programme troisième secteur comprend 
donc 

plusieurs niveaux place Ren- 
nes nouvelle gare Maine (longueur 
300 largeur 100 m). 

immeuble haut, implanté tiers ar- 
rière dans une échancrure plate- 
forme hauteur boulevard Edgar- 
Quinet, presque dans rue Rennes. 
est prévu hauteur 183 d'une 
Progressivement dégagé ‘du sol afin les 
interférences circulation, parvis troi- 
sième secteur déroulera donc sur plusieurs ni- 
veaux terrasses, des jardins, des galeries 
commerciales, des promenades les bâtiments 
des Congrès, place Rennes gare 
chemin fer. Dominé par 
dont les lignes élancées répondent aux structures 
allongées nouvelle gare, complexe 
Maine-Montparnasse été conçu pour prendre 
place parmi les grands ensembles architecturaux 
Paris. 

étudiant projet, ses promoteurs avaient 
présents 

que les règles urbanisme banal 
n'étaient pas applicables des opérations hors 
série 

que les grandes réalisations urbaines de- 
vaient dans les formes leur temps 

Montparnasse doit tenir compte considéra- 
tions prestige. 

Les nombreuses études plan-masse effec- 
tuées sur projet Maine-Montparnasse ont 
montré que les prescriptions ré- 
glementaire pouvaient sans dom- 
mage une opération grande envergure. 

Quelle que soit mise disposer 
les volumes, respect des prospects des ga- 
barits conduisait bâtir des masses uniformes 


bornant des cours étriquées. Ces prescriptions 
qui eussent entraîné une forte occupation sol 
cloisonnement des espaces ont donc paru 
pouvoir régir réalisation cet ensemble 
cette opération im- 
posait que les modalités puissent 
être subordonnées ses finalités. 


était clair cas particulier cons- 
truction grande hauteur per- 


mettrait d'obtenir une répartition des surfaces 


incomparablement plus satisfaisante que 


ment élevé des volumes construire permettait 


dégager une esplanade réaliser en- 
semble urbain plus aéré plus harmonieux. 
Nord sur perspective Saint- 
Germain-des-Prés, Sud sur les 
volumes gare, dominé mais point écrasé 
troisième secteur donnera cette impression 
pace caractéristique nos grandes compositions 
urbaines. 


Des considérations architecturales appuyaient 
les raisons bon sens avancées faveur d'une 
construction audacieuse. 


S'il convient pas notre 
époque dépenser monuments gratuits, 
lui appartient son génie cons- 
truisant les maisons des hommes. faisant, 
elle doit retrouver grande tradition française 
gence raisonnable. 


Or, construction, qui fut 
toujours lieu passage, dans une capitale 
qui est traditionnellement centre contacts, 
une époque les relations tiennent dans 
civilisation une place prépondérante, d'une sorte 
beffroi marquant rassemblement quotidien 
des hommes, semble procéder exacte me- 
sure des choses. 


Des considérations prestige imposaient, 
outre, conférer une qualité particulière 
ensemble qui devait abriter nombreux élé- 
ments touristiques. 


Sans doute eût-il été plus favorable bilan 
financier construire des im- 
meubles classiques destinés uniquement des 
bureaux. 

Mais bien compris l'opération 
capitale suggéraient réaliser dans 
conditions techniques des équipements 
touristiques, culturels artistiques qui 
bueraient façon inestimable prestige 


secteur désigné par bâtiment situé 
entre tête des voies chemin fer 
Maine. 


Cette construction, qui aux extrémi- 
tés nord des secteurs abritera, d'une 
part des bureaux (étages supérieurs), d'autre 
part gare ses services (étages inférieurs). 


Les voyageurs sans voiture notamment les 
utilisateurs des lignes banlieue pourront 
accéder directement par plate-forme 
troisième secteur qui 
Maine, évitant les cisaillements circula- 
tion entre piétons véhicules. Pour leur part, 
les voyageurs qui souhaiteront gagner gore 
automobile pourront soit accéder taxi 
proximité immediate des quais, soit laisser leur 
voiture dans une des 6.000 places parking 
construites sous-sol des bâtiments Maine- 
Montparnasse, dont présence constituera 
vel ensemble urbain. 


Surface quatrième secteur 
15.000 m°, bureaux, 40.000 


Surface des parkings Maine- 


Mont 120.000 
ontparnasse 


(1) Les expériences prouvent que somme 
bruits journaliers chemin fer est quatre 
cinq fois inférieure à la somme des bruits de la rue. 
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Photo Biaugeaud 


PLACE DE LA DEFENSE. 


PONT DE NEUILLY. 


ÉTOILE 


11 
CONTORDE. 2a 


LOUVRE 


1. Vue de nuit. 2. Vue aérienne de 


PLAN SITUATION. 


NATIONAL DES 


l'état actuel. 
3. Vue de la facade sur la nouvelle avenue avec 
l'accès principal par grand escalier et rampe 


INDUSTRIES DES TECHNIQUES, 


BUREAU DES ARCHITECTES TRAVAUX MOUTON, CHEF BUREAU; ÉTUDES COORDINATION 
COLLABORATEURS KATZ, AGUESSE, GROSSE, RAFFALLI, STRACQUADANIO, GILLES, STEINER, ELIASBERG. 


très importants projets 
Défense dans cadre grand axe Paris- 
Saint-Germain, partant Louvre pour aboutir 
Défense. Centre National des Industries 
des Techniques, privée, est 
première réalisation dans cet ensemble. 

programme général, qui été établi dès 
1953 pour réalisation Centre National 
des des Techniques, prévoyait 
Défense. 

L'ensemble côté Nord comprend principale- 
ment Palais des Expositions qui été 
guré septembre 1958 que nous pré- 
sentons dans ces pages. Côté Sud, bâtiment 
qui sera réalisé dans est destiné re- 
cevoir des congrès des expositions moins 
larges les installations permanentes 
Centre. 

d'une très grande ampleur est ainsi mis 
disposition des manifestations techniques natio- 
nales internationales. sera complété par 
congrès, permettant regrouper tous 
centres professionnels documentation, 
vulgarisation, scientifiques industrielles, ainsi 
que les sièges des grandes sociétés savantes 
internationales. 

projet définitif tel qu'il est 
réalisé est fruit longues 
recherches commencées par les architectes 
1951, fonction des données suivantes sur- 
face minimum nécessaire 100.000 soit 
plus trois fois surface offerte 
par Grand Palais; plan adapté 
forme terrain (triangulaire). 


Différentes solutions ont été envisagées suc- 
cessivement, dont première avec collabo- 
seconde avec l'ingénieur Pier Luigi Nervi. 

projet définitif été établi sur base 
étude des architectes, qui définissait 
plan triangulaire comme étant solution 
mieux adaptée terrain donné, programme, 
permettant une structure simple équilibrée. 

Sur projet, plusieurs ingénieurs, dont 
Freyssinet Pier Luigi Nervi, ont pro- 
posé des études différentes, les unes char- 
pente métallique, les autres béton armé. 
Après premier choix qui donnait faveur 
béton armé, c'est projet présenté par 
Esquillan qui fut retenu comme plus faci- 
lement réalisable aussi plus économique. 

projet fut établi ensuite par 
les architectes groupement 

Cette méthode, préconisée par les architectes, 
cuter les travaux très rapidement. 

groupe des constructeurs commencement 
l'étude non fin, groupe étant choisi 
gré gré par client sur proposition des 
architectes 

L'effort des architectes porté, outre, 
gramme, avec comme conseiller technique 
Paul Breton; définition des formes archi- 
tecturales tracé sur trame triangulaire, étude 
des proportions étude des différents 
bas, galeries circuits intérieurs circuits 
rieurs étudiés liaison avec les Services 
Sécurité circulations verticales, entrées, 

(Suite page 
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secours adaptation des passages cana- 
lisations gaines fonction particulière 
l'édifice planchers techniques, galeries tech- 
niques, études des six blocs, escaliers, ascen- 
seurs, gaines verticales étude des grandes ver- 
rières avec l'ingénieur Jean fixation 
des glaces dans partie des avant-corps, dis- 
position des glaces clins pour faciliter 
leur nettoyage enfin, recherche des matériaux 
matériaux inoxydables pour les parties exté- 
rieures, glaces Securit Durlux, traitement des 
bétons apparents. 


Ultérieurement, les architectes ont mis 
point avec galerie des machines 
restaurant, implantés côté Carpeaux. 

conclusion, les formes architecturales 
ont été définies par les architectes 
fonction programme qui leur était donné 
ils ont voulu essentiellement créer instrument 
efficace, favorable des grandes 
expositions. portant leur choix sur une struc- 
ture simple, ils ont permis réalisation 
grand ouvrage d'art qui, par ses proportions, 
prend caractère monumental, exigé, par ail- 
leurs. par exceptionnel dont 
bénéficie long grand axe urbain Paris. 


création cet édifice, plus important 
ouvrage cette nature dans entraine 
dès présent des répercussions considérables 
sur plan l'organisation urbaine zone 
est placé. Les problèmes d'accès, trans- 
ports commun, stationnement restent 
actuellement entièrement réscudre, car rien 
été entrepris par les Services publics, paral- 
lèlement construction Centre, sorte 
bâtiment destiné par définition 
masses considérables sans que rien soit prévu 
pour répondre Or, dernière 
manifestation organisée Centre, les Flora- 
lies, amené 300.000 personnes par 
jour Faut-il souligner 
travaux urbains exécuter 

Sur plan purement architectural, peut 
peut-être regretter que beauté gran- 
deur indiscutables soient quelque 
peu diminuées par parties sail- 
lantes sur les trois côtés qui enlèvent volume 
triangulaire une pureté atténue sen- 
siblement 

Parmi les premières études, certaines pré- 
voyaient le volume couvert reposant sur une 
grande plate-forme. est dommage que, pour 
des raisons techniques cette 


solution n'ait pas été retenue. même, 
volume indépendant surajouté restaurant 
pas comme une solution parfaite. 

L'ouverture centrale pratiquée dans plan- 
cher principal dans but créer une liaison 
optique entre premier niveau voûte, 
empêche par contre niveau 
principal grandes manifestations, spec- 
tacles réunions populaires point d'in- 
térêt central. 

D'autre part, multiplicité des niveaux im- 
pliquera nécessairement mise place 
caliers roulants (prévus 
non encore exécutés) veut éviter d'affai- 
blir rendement certaines surfaces d'expo- 
Enfin, quatrième niveau comporte 
plans non reliés entre eux, qui crée une 
difficulté liaison pour les 
visiteurs. 

Sur plan technique, reste 
résoudre problème très important 
fage cet immense volume, pour lequel des 
prévisions cnt été faites dès 
gros œuvre pour mise place ultérieure, mais 
dont réalisation heurte des difficultés 
financières. Abstraction faite ces critiques, 
reste une œuvre grandiose bien 
l'échelle Paris demain. 
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TYMPANS PREFABRIQUES 


Dans solution retenue, forme générale 
reste voûte trois nefs, désirées 
les architectes. Les entreprises béton armé 
sont accordées sur solution proposée par 
Esquillan, conduisant directement les efforts 
aux appuis suivants des directions conver- 
gentes. 

Cette structure offrait pouvoir 
réaliser par fractions, coffrage déve- 
éventail depuis centrale jus- 
aurait nécessité 800 tube. réemploi 
permet s'en tirer avec 280 seulement. 

deuxième idée été créer une double 
coque donnant une grande sécurité flam- 
bage placer matière aux endroits 
les sollicitations résultant flexion 
torsion sont plus élevées. Cette double 
coque donne accès facile tout point 
voûte pour visite, mise place des 
canalisations électriques conditionnement. 
Elle évite des passerelles inesthétiques assure, 
outre, une double étanchéité une isola- 
tion thermique phonique 
satisfaisante. 

Deux principes architecturaux essentiels 
s'étaient dès premier lieu, 
couvrir une surface triangulaire par 
une seule portée avec trois appuis seulement 
plus rationnelle plus spectaculaire. 
grande voûte forme partie monumentale 
imprime Centre son caractère. 
D'autre part, dénivellation terrain (une 
dizaine mètres maximum) conduisit 
création deux grands niveaux plain-pied, 
chacun ouvrant sur une des avenues principales 
bordant bâtiment. obtint ainsi niveau 
bas terre-plein 30.000 niveau haut 
sur plancher, 26.500 disponible. 
complément surface été réalisé dans 
des situées périphérie bâtiment, 
soit mi-hauteur des deux grands niveaux, soit 
au-dessus niveau supérieur. 

présente sous forme sur 
46,30 flèche, reposant uniquement sur 
trois pointes. doit souligner 
tionnelle ces arcs dont atteint 
238 C'est record mondial couverture 


206.00 


béton armé qui fait plus que doubler les 
records actuels. surface ainsi couverte est 
22.000 soit plus 7.300 par point 
d'appui, chiffre qui constitue également 
record mondial. 


voûte. 

structure voûte peut décomposer 
une série demi-arcs accolés, dont 
forme plan est triangulaire, trouvant leur 
équilibre leur base sur les culées leur 
sommet sur clé, butée part sur 
demi-arc directement opposé et, part, 
transversalement sur tympan clé, spécia- 
lement renforcé pour permettre transfert 
centre des poussées transversales ces efforts 
par symétrie. 

Après étude des poussées critiques flam- 
bement, apparut que seule une structure 
comportant deux coques, espacées 1,80 
entre elles réunies par des raidisseurs longi- 
tudinaux, procurait sécurité requise flam- 
Cette disposition, plaçant matière presque 
totalité sur les fibres extrêmes, assure 
voûte autoportante une résistance flexion 
torsion maximum pour une quantité 
béton minimum. 

Afin d'obtenir, pour flambement local des 
voiles minces constituant chacune des coques, 
général, évitant tout raidisseur 
superflu, fut conduit onduler transversa- 
lement les deux hourdis, qui, sans apporter 
sensible des poids, augmentait 
d'une considérable résistance 


voilement. C'est ainsi que les coques purent 
être constituées par des voiles minces 


rovon courbure dans sens transversal 
6,50 environ. Cette épaisseur reste constante 
sur près des trois-quarts portée 
voûte. Les contraintes augmentant 
chant des culées, constance coefficient 
sécurité est obtenue par diminution rayon 
courbure permet, compte tenu dimi- 
nution des fuseaux, maintenir 
plus grande pente béton 
des culées. Cette était 
pour permettre bétonnage 
sûr des Une pente supérieure aurait 
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nécessité coffrage surface supérieure 
hourdis progressivement 

Les coques sont réunies entre elles 
tympans verticaux transversaux préfabriqués, 
d'épaisseur, situés tous les qui 
constituant couverture. Toutefcis, 
clé, coulé place, est spécialement 
forcé pour tenir compte des 
doit supporter. 

L'ensemble ainsi réalisé possède 
propriétés fuselage d'une aile 
c'est-à-dire qu'il allie légèreté une 
flambement, aux efforts statiques 
miques dans toutes directions. quantité 
béton utilisée est réduite minimum vers 
clé, moyenne projetée est 
ture représente cube bétcn 
6.200 qui représente, couvert 
verture transmet ses réactions trois culées 
constituées par des massifs verticaux 
haut, reportant les charges sur terrain 
fondation, excellent, taux travail 
admis été kg/cm:. 

Les planchers. 

Deux solutions différentes ont été employées 
pour construire les 82.000 dalles 
planchers plancher maille triangulaire 
plancher travées rectangulaires. 


4 


Plancher triangulaire. 

formant plancher technique double dalle 
11.000 repose sur points dont 


est faite suivant une maille 
Chaque poteau supporte ainsi une surface 


d'environ 280 plancher. Compte tenu 


(Suite page 14.) 


8. Vue intérieure de la voûte. 9. Vue de chantier 
montrant les âmes et tympans verticaux préfabriqués 
soliderisant les deux ceques. 


l. Plan. 11. Coupe D-D. II. a. Coupe A-A. b. Coupe 
B-B. Coupe C-C. IV. Schémas des trois phases 
d'échafaudages en plans et coupes. 
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8-8 VOILE BETON ARME 


!. PLANCHER TRIANGULAIRE : a. Plan-coupe A-A. 
b. Coupe B-B. c. Coupes C-C, D-D, E-E. d. Direction 
des précontrainte. 


150 
BETON COULE EN 
PLACE 
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DALLE PREFABRIQUEE 


PLANCHER RECTANGULAIRE Coupe A-A-. 
b. Coupe B-B. c. Coupe C-C. d. Coupe D-D. e. Plan 
d'une travée. 


Photo Biaugeaud 


909 
e 10. Vue prise d'un angle avec, au premier plan, les 


passerelles de circulation du 5° niveau. 11. Vue prise 
depuis le 1:" niveau au travers de l'ouverture hexa- 
gonale dans le plancher du 3: niveau (plan principal). 
12. Vue d'ensemble du niveau inférieur pendant 
l'Exposition Mécanélec. 


poids mort plancher, charge totale 
maximum, transmise sur les fondations 


poteaux, atteint 500 tonnes. 


À 


fondation chaque poteau est réalisée 


Ces puits comportent des empattements 
partie basse, dont diamètre peut atteindre 
2,40 manière limiter taux travail 
pleine fouille est couronné par une semelle 
béton armé qui sert base poteau qui 
surmonte. Ces poteaux hauteur ont 
été coulés une seule fois depuis haut; 
leur diamètre approximatif partie basse est 
0,80 

plancher présente sous forme 
double plateau triangulaire 11.000 
surface, sans joints dilatation, comportant 
une dalle supérieure d'épaisseur une 
valle entre les deux dalles est 1,80 
permet circulation homme debout. Ces 
deux dalles sont raidies par des solives, dispo- 
sées suivant les trois maille 
triangulaire, prenant appui sur les poutres prin- 
cipales disposées sur les lignes joignant les 
poteaux. Ces solives donc deux sortes 
triangle. 

Les poutres principales une âme 

précontrainte plancher est réalisée dans 
les trois directions triangle par des 
câbles rectilignes, situés uniquement dans les 
âmes des poutres principales. 

supprimer des coffrages exécuter sur 
place, les restant étant des coffrages 
extrême simplicité, des âmes des 
principales. C'est également préfabrication 
qui permis supprimer tout joint 
tation dans plancher. 

Plancher 

plancher, réalisé sur quatre niveaux, 
sur des files poteaux implantés sui- 
vant une maille rectangulaire dont petit 
côté est mesurés parallèlement côté 
triangle constitué par couverture dans 
sens perpendiculaire, les portées des poutres 

structure béton armé plancher 
terminé présente sous forme dalle 
tant dans sens 13,50 

Cette structure est réalisée deux 
types préfabriqués béton armé, 
dont les assemblages sont béton coulé sur 
place l'élément poutre constitué par partie 
inférieure des poutres principales poids 
tonnes dont section droite est 
forme l'élément dalle formé dalle 
bordée par les deux ner- 
vures longitudinales réunies leur extrémité 
par tympan destiné reposer sur face 
supérieure des joues poutre principale. 


Photos Ehrmann 


0.50 | 
1 
| | | | | | 
| | | | | À | 
1 | | | | | 


À 


Photos Ehrmann 


# 


à 


DES TECHNIQUES 


033 


on 


Les façades. 


Après décintrement des trois fuseaux 
démontage des échafaudages, les travaux 
sont poursuivis par des façades 
vitrées, situées sous les tympans 


réalisées glaces Sécurit trempées non serties. 

fallait, pour supporter ces façades, créer une 
ossature très légère afin laisser toute son 
visible par transparence 

structure métallique principale est cons- 
tituée par des poteaux verticaux, profilés 
600 hauteur d'âme. Coulissant vertica- 
lement tête par rapport voûte, ils sont 
reliés par des passerelles ajourées tous 
4,50 hauteur. Sur réseau primaire est 
appuyé réseau seccndaire acier inoxy- 
dable, sur lequel les glaces sont posées comme 
des tuiles, manière permettre nettoyage 
facile par l'aide raclette 
passant dans vide entre deux glaces suc- 
cessives. 


Constructions annexes. 


Les constructions annexes, logées sous 
voûte différents niveaux, sont reliées entre 
elles par des escaliers monumentaux des 
ascenseurs dont les cages, incorporées dans 
reçoivent -un habillage spécial. Pour 
trancher avec teinte grise des bétons armés, 
les revêtements sont parpaings pierre 
reconstituée, agglomérée ciment blanc. 


13. Détail des escaliers principaux. 14. Détail de 
façade au droit de la pénétration du corps avancé ME 


130 


15. Vue intérieure d'un grand tympan avec 
poteaux de raidissage et passerelles de service. 16. 
Pan vitré restaurant avec glaces Securit pivotantes. 
Entrées avec batteries continues de portes en 
ecurit. 


SCHEMA DES REVETEMENTS FAÇADES PRIN- 
CIPALES : 1. Bandeau en acier inoxydable. 2. Ame 
rive béton armé. Poutre métallique sus- 
pension des passerelles. 4. Dispositif de coulissement 
vertical. 5. Suspente. 6. Ossature verticale métallique. 
7. Platine d'appui. 8. Montants en acier inoxydable. 
A Securit. 10. Passerelles horizontales tous les 
4,50 m. 
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L'installation électrique. été aménagé, pour chaque niveau par 
zone, local dit cabine zone abritant 
les cellules disponibles pour logement être commandés distance par électriciens 
des transformateurs est assurée par des rupto- 
fusibles commande électrique. 


bâtiment été six zones possé- 
dant chacune son poste transformation. Les 
postes sont identiques. abritent 
deux transformateurs 630 kva possèdent 


fractionnement l'installation six 
zones avec quatre tableaux contacteurs. par 
verticale été aménagée partielles très étendues, offrant 

général apporte éclairement ayant des dates d'ouvertures 
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gauche, 


ment d'exposition. À droite, l'aile des services. 5. Vue 
portique du rez-de-chaussée et 


1. Détail du claustra. 2. Détail de la cheminée et de 
3. Vue d'ensemble. 4. A 
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de nuit. 6. Détail du 


du claustra. 
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CENTRE MOBILIER, LISSONE 


7 et 8, Deux vues intérieures montrant l'effet d'ombre 
et de lumière du claustra en avant des façades. 
Une vue hall d'entrée. 10. Vue salle 
d'exposition. 
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bâtiment été construit pour une Société 
privée groupant deux cents artisans meuble 
raient local pour exposer public leur pro- 
duction. 

Cette réalisation été conditionnée par 
certain nombre divers 

forme irrégulière terrain, entouré 
vieilles maisons avec servitudes passage 
comportant, outre, une très forte dénivel- 

Des servitudes imposées par 
tendance des Monuments Lombardie, telle 
que limitation hauteur. 

bâtiment comporte six étages deux sous- 
sols. deuxième sous-sol abrite centrale ther- 
mique les installations chauffage, groupe 
conditionnnement, pompes, cabines électri- 
ques services généraux. Une salle réunions, 
qui peut être utilisée comme salle 
(théâtre cinéma) capacité 400 
personnes, occupe toute surface premier 
sous-sol elle est équipée vestiaire, fcyer, 
toilettes, etc. 

rez-de-chaussée, ont été groupés les bu- 
reaux salle des représen- 
tants. vaste hall 200 mètres carrés ac- 
cueille les visiteurs comporte deux ascenseurs 
rapides escalier (un monte-charge est, par 
ailleurs, groupé avec escalier service). 
Sur hall ouvrent les bureaux renseigne- 
ments, ainsi bar prévu pour une cinquan- 
taine personnes pourvu, par ailleurs, 
entrée indépendante. trouve enfin les ca- 
bines une salle réservée 
petites expositions. Dans hall revètement 
peintre Lucio Fontana. 

Les façades sont traitées redans formant 
une sorte brise-soleil verticaux. 

Les quatre étages-type sont conçus 
comme des surfaces libres 850 mètres carrés 
chacun avec sols revêtus marbre opus. 
Eclairage par lampes fluorescentes 
ments par système montants 
panneaux bois standard revêtus ma- 
tière plastique. dernier étage comporte essen- 
une grande terrasse entourée par 


vitré permettant une vue panoramique sur 
ville. 


Détail façade latérale. Vue nuit. Vue 
d'ensemble. 
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PALAIS DES EXPOSITIONS, 


Photos Porta 


L'ossature essentiellement deux 
files intérieures poteaux porteurs 
béton armé dans lesquels sont incorporés 
les conduits verticaux (eaux pluviales, ca- 
nalisations électriques, colonnes montantes 
chauffage). structure hori- 
zontale été calculée pour supporter une 
charge utile 500 mètre carré. 

équipée stores vénitiens, comporte des 
menuiseries métalliques. 


4. Détail de la terrasse du niveau supérieur. 
escalier. Vue intérieure des fenêtres sur 
salle conférences. 10. Deux vues inté- 
rieures des étages 12. Deux 
vues hall 


expositions. Grande salle Ser- 
vices. 
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création d'un nouveau marché-gare 
Toulouse été décidée pour faciliter marché 
gros des fruits légumes réformer les 
méthodes commercialisation. 

comprend 

marché pour production locale amé. 
nagé dans une halle 150 longueur 
61,60 large. Elle est formée por- 
tiques tôle d'acier découpée soudée, 
forme 51,30 d'ouverture entre 
par des auvents 5,07 
portiques sont espacés 9,15 couver. 
ondulé sont supportées par une charpente 
profilés métalliques. lanterneau placé dans 
l'axe longitudinal halle largeur 
lation. 

chacune des extrémités cette halle ont 
été construits, pour les coopératives, des 
ments abritant des locaux usage bureaux 
ainsi que des salles réunions, 
des groupes sanitaires des cabines télépho- 
niques. Ces bâtiments sont béton armé avec 
bardage briques creuses enduites et, pour 
partie supérieure façade principale, des 
plaques ondulées Parements 
briques pour les murs pignons. 

largeur séparées par deux terre-pleins 
quais lieux vente surmontés des bureaux 
sous-sol, les resserres. passe d'un 
niveau l'autre par les rampes aménagées dans 
les terre-pleins aux extrémités Nord Sud 
des halles. Chaque bâtiment abritera cel- 
lules 8X7 couverture ces halles 
est réalisée sheds conoïdes constitués 
des arcs paraboliques béton armé 
au-dessus niveau vente, double cour- 
bure sommet, les deux courbures servant 
support vitrage. 

courbure .supérieure arc raccorde 
par une mince (épaisseur 0,07) béton 
armé, courbure inférieure suivant. 
Les arcs sont espacés m., les parties éclai- 
rantes étant orientées Nord. Les quais sont 
couverts par des minces (épaisseur 0,07) 
portée appuyées sur des consoles béton 
armé solidaires des arcs. initialement 
prévu pour recevoir poussée des consoles sera 
supprimé prix léger épaississement 
outre, les efforts sont 
partiellement reportés par des tirants som- 
met des arcs supérieurs ils 

bardage latéral est obtenu par des murs 
brique creuse garnissant une ossature 
béton armé. 

marché terminal est composé d'un 
embranchement ferroviaire deux voies, 
rées par quai 200 longueur, arasé 
niveau plancher des wagons. 
est parallèle aux halles, l'Est, 
délimite, avec desservant 
celles-ci, une vaste cour débord affectée 
aux circulations parcage. 

carreau des producteurs les halles 
s'étendront sur une surface totale 25.000 
plan-masse prévoit des possiblités 
sion pour chacune ces installations. 

L'ensemble comprendra, outre, stade 
bourse aux échantillons, comportant 
lement amphithéâtre 200 places quatre 
tratif abritant Direction générale, banques, 
Service répression des fraudes, inspection 
sanitaire, police, etc., ainsi que les télécom- 
munications groupant 200 lignes téléphoniques 
mercial avec cafés, restaurants, pharmacies, 
tabacs, station-service, etc. 


Carreau des producteurs : 1. Charpente en cou à 
couverture. Portiques tôle d'acier soudé 
montage. Vue intérieure, terminé. Vue d'ensem 
Halle des grossistes : 5. Vue d’une halle en cours 
construction. 


relève 
sages. 
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À. PLAN D'ENSEMBLE : 1. Carreau des producteurs. ane 
Locaux des coopératives. Conditionnement. 


4 Holles des grossistes. 5. Centre administratif. 


contrôle phyto-sanitaire. Marché terminal sur wa- 
gons. Centre commercial. 10. Frigorifique, désin- 
sectisation, entrepôt réel des douanes. 11. Station de 
relèvement (eaux vannes) et station-service. 12. Pe- 
sages. 13. Zone d'extension. 


COUPE TRANSVERSALE SUR HALLE DES 
GROSSISTES Bureau. Quai route circulation 
Lieu vente. Circulation pié- 
tons. E. Circulation. F. Resserre ordinaire. G. Resserre 
réfrigérée. Galerie des conduites. 
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PIERRE MICHEL, INGÉNIEUR GSELL, INGÉNIEUR CHEF francs. 
centre ville, doit permettre décon- aux 
gestionner circulation créer des par- 
kings sur les emplacements marché visio 
ainsi libérés. sens 
surface terrain utilisé pour première 
les extensions prévues pourront porter sur. 
Marché Gros Lyon réunit, dans les 
mêmes bâtiments, plusieurs types marchés 
qui existent généralement façon séparée 
producteurs fruits région viendront 
pour les grossistes spécialisés les producteurs 
L'implantation des principaux 
été prévue fonction problème cir- 
Les circulations principales seront étudiées 
telle sorte que les principaux changements 
direction fassent main droite, façon 
pas provoquer cisaillements. 
Les éléments essentiels Marché sont les 
suivants 
Nord, trouvent les bâtiments d'ad- 
comportent, sous-sol, chaufferie, les caves 
réserves restaurant, les dépôts ser- 
vices divers. Aux étages supérieurs, sont instal- 
lés les bureaux divers 
Brigade des marchés, salle réunicns des 
logements fonction. (bé 
L'utilisation rez-de-chaussée est ainsi 
prévue bâtiments Service Médico-social sal 
également quartier. 
Nord-Ouest, les bâtiments réservés aux 
0,60 hauteur accessible sur toutes ses 
faces par des marches. Les carreaux, nombre 
par bâtiment, soit 260 total, ont une 
superficie soit 7,50 avec 
une allée centrale longitudinale 
large. Est ces bâtiments, sont 
aménagés des W-C lavabos, téléphone, etc. 
ché est constituée par une large voie 
destinée des emplace- 


ments commissionnaires par les camions 
chargés pour seul destinataire par les 
véhicules transports intérieurs. 
profondeur, sont placés part d'autre 
division intérieure sera faite suivant 
les besoins des usagers, certains pouvant occu- 
per deux même trois travées suivant l'im- 
portance leurs commerces. Chaque carreau 
comporte, outre, sous-sol 120 
d'une hauteur 2,70 environ, accessible 
fois par une rampe couloir longitu- 
dinal sens unique permettant circulation 
des chariots par des escaliers intérieurs com- 
muniquant directement avec les rez-de-chaussée 
chacun des carreaux. 
carreau proprement dit, 150 com- 
porte quai sur voie 
principale quai distribution l'autre 
bout, donnant sur une rue sens unique. 
étage relié carreau par escalier 
intérieur permet stockage des emballages. 
prévu étage intermédiaire, d'où 
veillance sera facile sur l’ensemble carreau. 
chaque extrémité des bâtiments 
sous-sol sont aménagés des W.C. lavabos. 
l'Ouest: les quais routiers couveris 
| 


long, sont destinés déchargement des 
camions comportant plusieurs destinataires, dont 
les marchandises seront reprises côté 
quai, après groupage, par les véhicules 


à 


étage 
Ces carreaux, nombre 59, sont destinés 
aux denrées autres que les fruits légumes 
comportent seul quai pour l'appro- 
ché visionnement distribution, sur une rue 
sens unique. Une partie bâtiment sera 
ère aménagée marché couvert demi-gros 
denrées diverses. 
les 282 analogues aux quais routiers 
quai couvert avec sous-sol long voie 
ferrée pour tous les usagers lon- 
gueur 174 sur 16,50 largeur. 
Service des Douanes, peut éventuellement être 
aménagé soit carreaux, soit entrepôt 
provisoire pour les denrées vendues par lots; 
faisceau trois voies ferrées 260 
chacune qui constitue Marché annexe réservé 
vente sur wagons; dix-huit carreaux 
médiaire. partie arrière ces carreaux est 
bordure immédiate voie ferrée. 
usage garage pour les véhicules trans- 
ports intérieurs, avec douches, vestiaires 
réfectoires. proximité, trouvent parc 
l'Ouest cours Charlemagne: dans 
cette partie Marché, située face des 
emplacements des producteurs, sont installés 
desservi directement par voie ferrée une 


salle vente aux enchères comportant une 
installation cadran électrique, système hol- 

taurant des W-C sous les gradins. 


x 1. Perspective d'ensemble. 2. Vue aérienne en cours 
L'ossature est béton armé avec poutres Vue des carreaux des commission- 
cantilever au-dessus des quais couverture par Vue sur couverture bâtiment. 
standards constitués par des poutres Deux vues montage des consoles voütains. 
bois âme pleine. Bardage bois des commissionnaires Plan sous-sol. 
4 étanchéité. B. Plan du rez-de-chaussée. C. Coupe transversale. 
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SCHEMAS D'IMPLANTATION CENTRES COMMER- 
CIAUX. 


dérivation sur cette voie ; c. en transition sur la voie 
reliant la voie principale à un quartier périphérique, 
ou d. à une ville satellite ; e. position type des centres 
commerciaux primaire secondaire entre eux 
rapport à la ville satellite. 


LES CENTRES COMMERCIAUX 


poraine des centres commerciaux s'est faite aux 
Etats-Unis Canado. Elle répondait dé- 
veloppement extraordinaire mouvement 
nes nécessitèrent création centres dis- 
tribution nouvel esprit desservant une 
large zone Shopping center 
(centre commercial). Cette nouvelle formule 
vente ensuite gagné particulier 
Grande-Bretagne, assiste actuellement 
France aux premières réalisations genre. 


centre commercial groupe endroit 
unique les commerces non seulement indispen- 
sables consommation mais 
aussi les commerces seconde nécessité. Son 
but essentiel est proposer une gamme 
vente aussi étendue que possible point 
donné. Concentration, choix sont les deux bases 
cette conception économique. corollaire 
concurrence. 

tous temps des concentrations commer- 
ciales ont existé, soit aient été prévues 
organisées, soit qu'elles soient spontané- 
ment développées les rues commerçantes, les 
les différentes formes etc. 
Mais structure centre commercial dans 
son expression actuelle est très originale; 
centre devient effet élément capital 


URBANISME. 


pulvérisation des boutiques rez-de- 
chaussées des immeubles sur une très longue dis- 
tance, rue commerçante avec 
mélange des circulations automobiles des 
piétons, les difficultés stationnement 
accrue aboutissent des solutions anarchiques 
qui répondent plus aux nécessités d'une ville 
stade présent son développement. Ces 
conditions sont défavorables 
prement dit. Par trop 
limité surface, technique 
(approvisionnement, stockage, etc.), 
lité parquer proximité immédiate, cir- 
culer librement sein aboutis- 
sent créer des bouchons inexploitables 
cœur nos villes. 


Donc, sous double poussée fait 
banisme anarchique dépassé, nécessités 
nouvelles rentabilité économique, nous abou- 
tissons centre commercial mo- 
derne. expression diffère évidemment 
suivant contexte. caractère pays, 
les éléments voisinage, les 
études marché, distribution des voies 
circulation, omènent des apparence 
assez diverses. réalité, nous avons dé- 
cours voyages dans dif- 
férents pays des caractères communs très nets, 
des constantes structure centre commer- 
cial. 

Avant d'en entreprendre précisons 
que deux formules surannées, malheureusement 
encore vigueur nos jours, cachent sous 
centre commercial, mais 
présentent aucun des caractères spécifiques, 
sont 

ville 


banisme neuf petits groupes six huit 
boutiques très courte distance-piéton les uns 
des autres. Solution particulièrement 
reuse, car elle donne aucun des avantages 
centre commercial, abandonnant cepen- 
dant les possibilités des anciennes formules. 

Nous allons examiner les caractères spécifi- 
ques centre commercial, les différences entre 
les adoptées sur plan chaque 
naticn relevant plutôt proportions variables 


PAR CLAUDE PARENT 


surfaces, mais fait demeurant 
même. 


IMPLANTATION. 


centre commercial est placé, même aux 
U.S.A. (sauf dans des cas très particuliers), 
proximité immédiate des grands ensembles 
construction édifiés périphérie des villes 
actuelles. bénéficie consommateurs pied 
d'œuvre, représentant clientèle-piéton immé- 
diate. est souvent même intégré ces grands 
ensembles. cas ville satellite est une 
illustration particulièrement importante. 

Dans une ville comme Harlow, près Lon- 
dres, trouve centre commercial principal, 
affecté premier développement urbain, puis 
centre commercial secondaire par grand 

Etont cependant éloigné des villes actuelles 
automobile. Ces consommateurs demandent 
accès aisé depuis les voies grande circulation, 
stationnement facile proximité immédiate 
des magasins. Nous nous trouvons actuellement 
devant même situation qu'aux 
quinze ans, avec une clientèle automobile 
sans cesse croissante. ces faits dégagent 
plusieurs solutions sur une voie 
grande circulation avec facilité 
sortie sans danger suivant différents sché- 
mas types dérivation sur cette grande voie 
transition sur voie qui relie ville princi- 
zone autonome entre deux 
villes moyenne importance, encore, cas 
particulier, sur chemin entre gare 
agglomération son centre cœur 
d'une cité nouvelle avec accès direct jusqu'au 
centre (voir les schémas ci-contre). 


PARKING. 


est extrêmement important représente 
même une nécessité vitale pour développe- 
ment centre. doit réserver des accès pié- 
tons distincts, pas mêler croiser les diffé- 
centre une totale liberté circulation. 

Rien que pour Supermarché, élément pré- 
pondérant centre, parking aisé spacieux 
doit avoir grand minimum surface ma- 
gasin peut aller quatre fois 
surface comptant environ par auto- 
correspondant 500 bâtiments (réserves, 
réception, bureau, chambre froide, etc.), doit 
vente correspondent 100 voitures mini- 
dès maintenant donc nécessité 
parking est absolument certaine dans centre 
commercial doit prévoir son extension 
rapide dans les dix années venir sous peine 


ATTRACTION. 


fait caractéristique vie centre com- 
mercial est constitue inéluctablement une 
attraction, drainage population, titre 
consommateurs, dans toute région envi- 
ronnante. Cette migration sporadique locale que 
peut très facilement contrôler, cet afflux 
gens, varie suivant contexte urbanistique, sui- 
vant l'équipement commerces région. 


PLANIFICATION. 


répartition étudiée des commerces semble 
donc une chose absolument indispensable. 
fait est plus important, plus nécessaire encore 
que des différents plans 
masses une véritable planification 
stade régional qu'il faut réaliser 
notamment les centres commerciaux centres 
régionaux, locaux, première nécessité, etc. 


ESPACE. 


Tant par les nécessités parking important 
d'accès aisé circulations différenciées 
que par les impératifs fonctionnement 
que totalement rez-de-chaussée, l'étendue 
choix proposé, centre commercial exige 
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espace très ouvert, général grandes dimen- 
sions, faible densité bâtie. surface dépen- 
dra strictement, évidemment, densité 
habitants locaux périphériques, force 
d'attraction que l'on prévoit pour centre (de 
greffe sur réseau des voies 


communication. 


CENTRE COMMERCIAL 
BRETAGNE. 


A. ZONING : 1. Centre commercial et communautaire 
principal. 2. Habitations. 3. Ecole primaire. 4. Centre 
commercial et salle de réunions. 5. Centre commercial 
secondaire. 


PLAN D'ENSEMBLE (en noir, partie réalisée). 
Banque. Direction des Postes. Grand 


— sé 5. Hôtel. En noir, les bâtiments terminés en 


HARLOW, 


ARCHITECTURE. 


tion complexe piétons, livraisons, 
d'une attraction population environnante, 
d'un caractère commercial attrayant 
renouvelé, appellent une architecture très mo- 
derne, présentant une légèreté structure 
une grand souplesse sein 
centre, les données économiques modifieront, 
concurrence jouera, l'architecture doit pou- 
Voir Suivre cette évolution. Elle doit, outre, 
permettre des modifications faciles, 
des Circonstances particulières que feront naître 
vie Propre centre commercial. vie 
doit être étudiée fond, commun 
est organisme vivant répondant 
plus évoluées commerce, répu- 
diant jamais principe boutiquier. 

Ainsi centre commercial, parti essentielle- 
ment idée rendement, productivité, 
urbain. Mais peu peu, aban- 
cinq six boutiques tous les 

environ, pour arriver des ensem- 


des villes actuelles, parvint véritable 

centre commercial est bien, dès lors, non 
une formule, mais résultat concret une 
adaptation commerce groupe humain qu'il 
sert (Michel David, secrétaire général 
Centre Commerce). 

introduit dans paysage des 
formes nouvelles beaucoup plus libres, plus vi- 
vantes, plus aérées, servant césure entre les 
groupements permettant des 
développements plastiques intéressantes 
que les architectes ont devoir réussir plei- 
nement. 


ORGANISATION. 


L'organisation centre commercial varie 
suivant les conditions économiques pays con- 
sidéré caractère propre population. 
Les autres facteurs qui interviennent sont, 
comme nous vu, local, faisant 
intervenir avant tout contexte urbanistique 
région considérée. 

répartition des commerces est élément 
important centre. D'une 
façon générale, centre commercial américain 
groupe 


snack-bar sans distribution 

l'alimentation générale, Supermar- 

ket toujours libre service 

sunic français 

l'établissement 

femmes 

nombre plus moins grand ma- 

gasins spécialisés succursales 
tres activités commerciales, suivant 
portance centre. 

Sur type, 3.000 centres environ sont 
service couvrent, chacun, 50.000 
200.000 considère que leur clientèle 
doit atteindre normalement 100 250.000 
personnes, chacun réalisant chiffre 
milliards francs (chiffres cités par 
Revue Entreprise »). dire 
phénomène. Mais repose sur une organi- 
sation très différente celle des pays européens 
sujet des investissements. Les commerçants 
louent toujours les locaux aux organismes spé- 
cialisés qui construisent ces centres. syndi- 
cat, constitué par les commerçants eux-mêmes, 
permet une action commune pour développe- 
ment commercial, propagande, les rapports 
avec les pouvoirs publics, discipline inté- 
rieure, etc. seul exemple pour donner une 
notion centre commercial améri- 
cain. Southdalle, dans Minnesota, 


coiffure hommes 


CENTRE COMMERCIAL  CELLE-SAINT- 
CLOUD BEAUREGARD, FRANCE. 
PROJET RENE GUIBERT CLAUDE PARENT. 


1. Super-marché de 600 m°. 2. Grand magasin (700 m° 
l'étage. 3. Réserves. 4 et 5. Boutiques (au nombre 
de 18 en tout). 6. Station-service. 

Ce centre commercial, situé en face de Beauregard 
sur une voie de grande communication, est conçu pour 
répondre aux besoins des 10.000 habitants péri- 
phérie immédiate. Son ouverture est prévue pour oc- 
tobre 1959. Parking pour 100 voitures. 


deux routes grande circulation, possède une 
clientèle 250.000 habitants dans rayon 
deux grands magasins magasins spécia- 
lisés (1956). 

ont réalisé les premières des expériences inté- 
ressantes commerciales 


CENTRE COMMERCIAL RALEIGH, ETATS-UNIS. 


LEIF VALAND, ARCHITECTE; SEWARD MOTT, 
URBANISTE. 

Grand magasin. Super-marché. Restaurant. 
Théâtre. Parking. Magasins. 


CENTRE COMMERCIAL, LINDA VISTA, ETATS- 
UNIS. 
EARL GIBERSON WHITNEY SMITH, 


ARCHITECTES. 


Grand magasin. Super-marché. Bazar. Bou- 
tiques. 


contemporain. Des recherches ont 
été poussées dans sens, notamment dès 1948, 
Londres banlieue. Plusieurs villes 
satellites 50.000 habitants ont été prévues, 
avec répartition calculée centre commer- 
cial principal centres commerciaux secon- 
daires. 

centre principal comporte épiceries, bou- 
marchands légumes fruits, librairie-jour- 
naux, tabac-confiserie, vêtements pour hommes, 
vêtements pour dames, magasins chaussures, 
cordonneries, quincaillerie appareils électri- 
ques, salon coiffure, pharmacies, banques. 

Les centres commerciaux secondaires répar- 
tissent deux quatre suivant densité 
l'éloignement des quartiers nouvelle 
ville; ils comportent épicerie-alimentation 
générale, pâtisserie, boucherie, 
fruits légumes, librairie journaux confiserie. 
Cette répartition correspond minimum, 
mais faut toujours prévoir (notamment pour 
centre principal) une augmentation possible 
l'afflux circulation automobile. 
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CENTRE COMMERCIAL POUR UNE VILLE 
125 000 HABITANTS FRANCE. 
PIERRE VAGO, ARCHITECTE. 


Situé à 4 km de l’agglomération sur la voie de grande 
communication, il groupe 80 boutiques, avec parking 
pour 600 voitures. 1. Boutiques. 2. Super-marché. 
3. Immeuble commercial. 4. Restaurant-brasserie. 
tre administratif. 9. Marché en plein air. 10. Jeux de 
plein air avec piscine et dancing-restaurant. 


FRANCE. 

MARCEL LODS, J.-J. HONEGGER LES FRERES 
ARSENE HENRY, ARCHITECTES. 


1. Boutiques réalisées sur trame modulaire de 
1,50 X 1,50 m. 2. Accès à la salle de spectacles. 
3. Jeux d'enfants. 4. Galerie couverte. 


commerciai d'une ville satellite 
comme Stevenage (près Londres) est réparti 
travers six quartiers 10.000 habitants. 
moitié commerce quartier est dans 
centre commercial principal sans circulation au- 
tomobile, proximité poste, centre 
administratif gare routière. Vingt bou- 
tiques environ sont groupées dans centre, 
alors que les centres secondaires correspondant 
six boutiques desservent première urgence 
500 foyers chacun. 

Ces chiffres sont valables Angleterre pour 
une population 10.000 habitants environ, 
Amérique, dès que l’on rencontré une unité 
résidentielle moins 1.000 familles 
dire 4.000 environ) sur une surface 
centres. Cette distance est considérablement ré- 
duite Europe, environ 800 mais ceci 
est, comme nous dit, une erreur 
banisme commercial très grave. Aussi nous trou- 
vons-nous, Angleterre par exemple, avec des 
centres commerciaux secondaires qui pâtissent 
proximité centre principal (qui, mieux 
équipé, produit une attraction très intense) 
pas trouver commerçants inté- 
ressés ou, sont installés, trouvent pas 
une clientèle suffisante pour rentabilité 
réalité, nous pensons qu'il 
faudrait pas faire centre secondaire moins 
parcours piéton, encore, dans cas 
centre secondoire est justifié par une den- 
sité importante. 

Or, est absolument nécessaire que les pre- 
mières tentatives centres commerciaux soient 
réussies, donc calculées départ avec maxi- 
mum chances, avec maximum facteurs 
tion centre doivent pas être 
seulement architecte, mais sur 
les études précises techni- 
ciens commerciaux. décision doit être ré- 
sultat d'une approfondie marché, 
contexte local, commercial exis- 
tant, population pied des 
possible, niveau vie des habitants, etc., 
fait, ensemble phénomènes, mesu- 
rables prévisibles déterminant, par voie 
conséquence, commercial néces- 
parking, correspondance avec densité ur- 
baine environnante, les résultats 
étude, mais doivent réserver une grande possi- 
bilité Donc, création centre 
commercial doit répondre fois une étude 
préalable, une souplesse une adap- 
marche nouvel Espace Social 

écologie centre commercial, cette 
étude des actions réactions des commerçants 
des consommateurs, dans milieu défini 
quartier, localité, ville, etc., est assez 
lysée nos jours. Beaucoup chercheurs 
comme MM. Chambart Lauwe, Chatelain, 


Paul Nicolas, Bernard Rouleau, Couvreur, 
sont penchés sur problème, sur notion 
d'attraction qui explique 
localisation commerce détail, structure 
interne des centres commerciaux les com- 
donné. existe même les formules américaines 
loi dite Retail gravitation (corres- 
par des habitants consommateurs 
ville plus petite située entre 
voir figure) qui, appliquée aux n'ont 
trouvé, par contre, aucune justification expéri- 
mentale théorique dans les pays européens. 


_L 


Mais tout nous ramène nécessité 
tendance reposant sur fréquence relative des 
achats suivant catégorie des marchandises 
Les enquêtes nous permettront, dans proche 
avenir, comprendre l'évolution d'une dyna- 
mique des centres commerciaux réaliser 
une planification, une structure hiérarchique des 
centres dans une région. libre concurrence 
restera cependant majeur surprise 
dans cette technique commerciale renou- 
vellement constant. 

L'architecture est, des facteurs 
centre commercial. Accès facile agréable, 
étude plastique très contemporaine des volu- 
mes, tour-signal-sculpture situant très 
loin centre: magasins aux vitrines très ou- 
vertes, rivalisant nouveauté tout s'inté- 
grant cadre proposé par l'ar- 
chitecte, nous nous trouvons pour une fois dans 
les meilleures conditions pour réaliser une 
architecture non une construction 
bâtisses. discipline générale esthétique peut 
une grande liberté Une 
tion originale est nécessaire 
ment intéressant centre. les architectes 
prêtent problème toute l'attention qu'il 


CENTRE COMMERCIAL FRANCE 
LOPEZ BOUDIER, ARCHITECTES. 


Ce centre groupe, sur plan circulaire, douze boutiques 
réservées à des commerces d'alimentation : boucheriss 
boulangeries, etc., un cours des halles, un , 
coiffeur, quincaillerie, teinturerie, pharmacie. 
boutique comprend le magasin proprement dit, De + 
tement et les réserves. On prévoit également des cav 
et des locaux de travail. 
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FRANCE. 
PROJET PIERRE VAGO CLAUDE PARENT. 


Perspective et plan: 1. Boutiques. 2. Super-marché. 
3. Mairie. 4. Immeuble-tour de 12 étages sur rez-de- 
chaussée. 5. Cinéma. 


mérite, ils pourront arriver une expression 
plastique très valable forme contempo- 
raine l'architecture. Dans paysage 
siècle, soit isolé rase campagne, soit 
cœur d'une ville nouvelle, élément nouveau 
élément beauté notre monde actuel 
non esthétique psychi- 
que, comme fait pour les stations-ser- 
vices (qui donnaient une magnifique occasion 
d'atteindre des formes modernes intéressantes), 

merçants est très importante, car est évidem- 
ment nécessaire une grande vie dans 
centre commercial par publicité, les en- 
seignes, les expositions volantes. Cette vie peut 
même aboutir, certaines circonstances, 
conférer centre une atmcsphère foire 
kermesse moderne. des effets 
lumière, jeux expositions itinérantes, 
commerciales, etc., sont des éléments 
vie très importants. Mais faut tout prix 
éviter que s'installe dans centre 
sous prétexte, comme elle règne actuellement 
dans nos villes, dans nos rues commerçantes, 
dans nos expositions. 


L'ASPECT SOCIAL. 


Nous abordons dernier point très im- 
portant. 

Nous avons que centre devient nou- 
vel espace social. titre, nécessite cer- 
taines règles d'organisation vie intérieure, 
une discipline tant point vue architec- 
tural que Les consommateurs, 
Surtout après développement 
viendront beaucoup plus loin (nous som- 
mes actuellement, dans domaine, par rap- 
port aux aux années 1922-23 et, bien 
qu'il inconcevable calquer les centres 
Commerciaux européens sur des modèles améri- 
Cains, faut admettre que dans technique 


nous suivons avec décalage 
venant 


élément 
brassage sccial espace 


centre devient vite 


intérêt, dans certains cas, intégrer 
centre administratif social centre cul- 
turel loisirs: cinéma, théâtre, conférences, 
deviendront quelquefois des parties nécessaires 
lui insuffler une vie plus élevée, plus expressive, 
plus humaine que celle des simples échanges 
commerciaux, fonctionnels, adaptés aux be- 
soins des hommes soient-ils. Les différents édi- 
fices culte pourront même trouver leur place 
dans complexe. est nécessaire, d'ailleurs, 
considérer que non seulement ces éléments 
derne, mais qu'ils doivent être mis place 
très vite dans nos villes nouvelles, que quelque- 
fois même pourront, comme Amérique, 
précéder les habitations, d'où l'obligation 
penser priori cet équipement adapté aux 
collectivités prévues. 


SUPERMARCHE. 


Devant toutes ces difficultés, surtout de- 
vant dans laquelle trouve 
encore dans certains pays sujet 
tion une solution plus souple 
commercial est celle super- 
marché Dérivé supermarket américain, 
centre commercial par une diminution 
nombre produits proposés consommation. 
Son exploitation est avant tout celle maga- 
sin les produits annexes sont 
surtout des produits ménagères. 
Historiquement, sont pourtant les libres ser- 
vices européens qui ont, avant les U.S.A., mêlé 
les articles alimentaires non alimentaires. Les 
U.S.A. ont adopté amplifié principe 
vente depuis leurs missions économi- 
ques Europe 1950. 

dehors donc gamme plus moins 
étendue registre vente, les caractères 
essentiels sont très voisins. 


supermarché peut être intégré centre 
commercial complet dont devient alors des 
éléments essentiels, vivre isolément 
tuation isolée répond aux mêmes impératifs que 
celle centre complet son contexte den- 
sité humaine est moins strict, car surface 
vente avec souplesse aux possibilités 
pour supermarché européen, quelquefois 
jusqu'à 2.000 comme Cologne, plus 
pour les solutions américaines, cet espace 
vente répartit souvent chez les exploitants 
trois types déterminés: 250, 550, 1.000 
suivant les cas. est exploité 
libre service général par chariots (quel- 
quefois encore par paniers par sacs, quelque- 
fois les deux même temps). Notons que les 
premiers libres services européens furent 
ouverts Suisse France 1947 dans 
une période pourtant difficile, eurent suc- 
cès foudroyant. Des exploitants sys- 
tématiquement vers chariot modèle américain 
ouvrent alors très larges allées circulation 
entre les meubles très allongés plu- 
sieurs étages, type gondole Ces meubles, 
disposés quinconce dans but 
traction commerciale, plient maintenant aux 
règles circulation facile (aux heures pointe 
des côtés magasin. général, 
est tête sur petit côté salle, les gon- 
doles sont perpendiculaires façade 
facilitant pénétration. 


Les caisses sorties, munies machines 
calculer électriques reliées dispatching 
bureau gérant, font payer les clients 
sortie récupèrent les chariots dans des 
emplacements réservés cet usage (aux 
les pousse où, quelquefois 
son automobile). nombre caisses varie 
10, suivant surface vente mais elles 
sont pas toutes exploitation dans jour- 
née, car supermarché correspond une tech- 
nique vente nouvelle, avec à-coups brutaux 
auxquels doit faire face sous peine perdre 
clientèle. soir, notamment, clientèle 
automobile, retour travail vers domicile, 
accélère rythme des ventes des 
achats font dans ces conditions. 


Ces supermarchés facilitent les ventes, répon- 
dent souci productivité des exploitants 
augmentent, conséquence, consomma- 
tion, quelquefois, sans nuire l'équipement déja 
existant. C'est une solution contemporaine 
notre monde qui s'impose, contrai- 
rement aux prévisions nombreux techniciens. 


CENTRES COMMERCIAUX 
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1. Une vue prise depuis le patio intérieur avec, au 
premier plan, les boutiques ; au deuxième plan, le 
grand magasin. super-marché. Vue 
grand magasin. Détail façade grand 
magasin. 5. Une vue des boutiques et du patio in- 
térieur. Vue galerie circulation des bureaux 
à l'étage. 


PLAN SITUATION. 


gasin. Super-marché. Escalier vers 
passage souterrain, avec rampe spéciale pour voitures 
d'enfants. 


C. PLAN DU SUPER-MARCHE : 4. Comptoir pour em- 
ballages consignés. 5. Caisses et chariots. 6. Entrée 
du public. 7. Réserves à rez-de-chaussée. 9. Meubles- 
gondoles. 10. Ascenseur pour les réserves du sous-sol, 
11. 12. Accès sous-sol. 13, Meubles 
froid Satam. 
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COMMERCIAL RUEIL, FRANCE Centre commercial été réalisé dans 


quartier qui vient d'être peu près complète- 
SONREL DUTHILLEUL, ARCHITECTES ment reconstruit qui est passé 6.000 


17.000 habitants. Devant cet afflux popu- 
CONCEPTION PAR CLAUDE PARENT lation, les commerces existants étaient, bien 


entendu, très nettement 

Centre est édifié sur terrain 
construite, 5.000 verts circula- 


tion, 5.000 parkings. 

point vue commercial, Centre com- 
prend principalement super-marché entière- 

grand magasin qui offre une surface vente 


2.600 répartie sur deux niveaux avec 
terrasse 800 type magasin, uni- 
que banlieue parisienne, une gamme 
beauccup plus étendue que celle des bazars 
populaires, avec rayons mode, jardinage, 
bricolage, qui font une 
véritable succursale grand magasin. Ces deux 
magasins sont complétés par des boutiques di- 
verses groupant des commerces alimentaires 
non alimentaires, ainsi que des succursales 
grandes marques. 

Outre ces fonctions purement commerciales, 
puisqu'il groupera des services administratifs, 
médicaux scciaux. Sécurité sociale doit 
ouvrir bureau gérant 18.000 dossiers une 
maison médicale groupant des cabinets 
verses spécialités équipement radio- 
logie s'y installe. cabinet dentaire est pré- 

ainsi qu'un centre social avec garderie 


5 « 
Postes est actuellement cours 


parking provisoirement prévu pour 350 
voitures, pourra être étendu 700. Enfin, une 
salle cinéma 700 places complètera cet 
ensemble extrêmement important banlieuc 
parisienne. 

Pour Centre, adopté une 
ossature métallique apparente façade, 

larges surfaces vitrées des parties pleines 

panneaux rainuré laissé na- 
turel. Ces panneaux sont montés avec une ossa- 


nium clipsés système S.I.G.E.A.C. 
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SUPER-MARCHÉ NANTERRE, FRANCE 


CONCEPTION ARCHITECTURALE CLAUDE PARENT 


‘ 
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super-marché est situé pied deux 
groupes qui abriteront, 
avec troisième immeuble cours cons- 
truction, total 750 logements, soit 
3.000 consommateurs. 

offre une surface vente 260 
relie rez-de-chaussée sous-sol, sur- 
face 300 abritant réserves, chaufferie 
salle des compresseurs. Des jardins par- 
king places complèteront 

L'ossature métallique été laissée apparente 
peinte noir. Les façades sont largement vi- 
trées avec soubassement maçonnerie. cou- 
verture, une pente, est composée d'une char- 
pente métallique recouverte plaques amiante- 
ciment ondulé débordant largement bâti- 
ment pour former abri. magasin est 
surmontée auvent béton brut reposant 
sur six poteaux métalliques 2,15 haut. 
Cette entrée abrite les trois caisses, les chariots 
poste réserve des emballages vides. 
plafond est réalisé panneaux placo-plâtre 
perforé posés sur une charpente métallique 
gère. Isolation thermique acoustique par laine 
verre. Intérieurement, une 
teintes vives répartie sur les murs sol 
s'oppose grand pan incliné plafond qui, 
couleur neutre très claire, sert réflecteur 
lumière et, visible très loin, 
rieur. 


VUE AXONOMETRIQUE : 1. Accès marchandises. 2. Ga- 
rages bicyclettes et voitures d‘enfants. 3. Transrouleur 
pour emballages vides. 4. Comptoir de récupération des 
emballages vides. 
7 et 8. Réserves et appartement du gérant. 9. Comptoir 


Entrée du public. 


Photos G. Ehrmann 
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CENTRE COMMERCIAL, DON MILLS, CANADA 


JOHN PARKIN ASSOCIÉS, ARCHITECTES INGÉNIEURS 
JOHN PARKIN, ARCHITECTE D'EXÉCUTION 
MARSHALL MIEWS, INGÉNIEURS 


PLAN Aile médicale. Grand ma- 
gasin. 3. Blanchisserie et teinturerie. 4. Coiffeur. 
5. Institut de beauté. 6. Quincaillerie. 7. Banque. 
Frivolités. Boulangerie. 


centre commercial, actuellement réalisé 
aux trois quarts dans ensemble 
galeries couvertes patios qui doivent don- 
ner aux visiteurs une impression détente. 
parking été réalisé dehors 
soigneusement caché aux regards. 

super-marché été localisé partie Est, 
grand magasin restaurant étant 
l'autre extrémité Centre. 

construction été prévue, pour permettre 
maximum flexibilité, sur une trame modu- 
laire pieds m), tous les magasins ayant 
des devantures des entrées standard. L'ossa- 
ture est métallique avec poutres sur trame 

tôle d'acier faux-plafonds, 
brique émaillée couleurs dif- 
uivant les bâtiments. Les galeries cou- 

une ossature métallique peinte 


noir une couverture acier émaillé bleu 
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CALIFORNIE 


VICTOR ASSOCIÉS, ARCHITECTES 


CENTRE COMMERCIAL “VALLEY 


Photos Gordon Sommers et Morley Baer 


route secondaire, centre commercial occupe 
terrain acres environ (16 ha) offre 

Réalisé deux tranches travaux, groupe 
plus magasins, dehors Grand Ma- 
gasin qui est l'élément dominant. 

compte qu'il sera fréquenté par une po- 
pulation 500.000 personnes 1960, fai- 
sant, pour rendre, trajet automobile 
minutes. 

Tous les bâtiments sont air conditionné 
chaque magasin est directement accessible 
parking qui peut recevoir 3.000 voitures. 
livraison des marchandises fait par 
sous-sol. 

Des espaces verts ont été aménagés entre les 
bâtiments avec portiques couverts, pelouses, 
plantations, etc. 

Deux systèmes constructifs ont été employés 
Grand Magasin Macy's est béton 
armé pour les murs extérieurs les dalles 
planchers. Les autres magasins comportent une 
ossature métallique avec murs remplissage 
brique. 

Les commerçants ont été libres choisir 
leurs architectes pour l'aménagement des maga- 
sins, mais les devantures les enseignes ont 
été réalisées sous contrôle des architectes 
centre pour que conserve son unité. 


Entrée. Tour réfrigération. 


Rampe livraison. Grand magasin. Centrale 
thermique. Futur auditorium. 


NIVEAU PRINCIPAL: Restaurant. Marché 
alimentation. 3. Boutiques. 4. Bazar. 5. Bonneterie. 
Grand magasin. Cafeteria. Banque. 
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CENTRE COMMERCIAL DETROIT, ETATS-UNIS 


VICTOR GRUEN ASSOCIÉS, ARCHITECTES 


CHAUSSEE : 1. Entrée des camions. 2. Rampe de 
déchargement. 3. Sortie des camions. 4. Tunnel de 
liaison. Entrée des Magasins Hudson. 
6. Emballage. 7 à 11. Boutiques. 12. Banque. 13 û 
17. Boutiques. 18. Marché. 19. Snack-bar. 20 à 26. 
Boutiques. 27. Bureaux. 28. Salle de conférences. 29 
à 34. Boutiques. 35. Snack-bor. 36. Réparations. 37. 
Agence de voyages. 38. Journaux. 39. Photographie. 
40. Postes. 41. Institut de beauté. 42. Bazar. 43. Vé- 
tements d'enfants. 44. Rampe d'autobus. 45. Terrasse. 
46. Grand Magasin Hudson. 47 à 50. Boutiques. si. 
Passage. 52. Escalier. 53. Potio. 58. 
59. Chonge. 
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Réalisé des grands magasins 
Hudson dans banlieue Nord Detroit, 
centre offre aux usagers, non seulement des 
commerces, mais les services généraux nécessités 
par vie moderne: auditorium, théâtre 
plein air, jeux Accessible trois 
autorcutes, comporte neuf entrées capa- 
cité actuelle parking 7.500 voitures sera 
étendue 12.000. est également desservi par 
les transports commun, mais notera 
situation dehors voisinage immédiat 
habitation. 


centre composition est occupé par 
grand magasin qui comprend, outre rayons 
différents, restaurant 300 couverts 
troisième étage, une cafeteria rez-de-chaus- 
sée auditorium 300 places. 


L'ensemble centre groupe magasins 
parmi lesquels dix magasins fémi- 
nins, sept magasins chaussures, trois maga- 
Sins modes, trois bijouteries, quatre magasins 
d'oppareils ménagers, six magasins 
tion, magasins pour hommes 
photographe portraitiste, quatre 
snack-bars, une banque, magasin 
ques, coiffeur, institut beauté, une 
teinturerie, fleuriste, une librairie, etc. 

Une étude est, outre, actuellement 
pour créer, dans partie nord ter- 
centre sanitaire avec hôpital général 
400 lits. Autour des bâtiments, les espaces verts 
été aménagés jardins. 

L'ossature est béton armé avec murs 
remplissage briques apparentes. 


Photo Ben Schnall 


Photo Photograph House 


Photo Ben Schnall 
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COMMERCIAL DETROIT, ETATS-UNIS 


PLAN D'ENSEMBLE : 1. Rampe d'accès au sous-sol. 
2. Garage. 3. Supermarché. 4. Boutiques. 5. Grand 
Magasin Hudson. 6. Restaurant. 7. Sortie du tunnel. 
8. Autobus et taxis. 9. Chaufferie. 10. Magusin de 
confection sur deux niveaux. 


centre été entrepris par les mêmes pro- 
moteurs par les mêmes architectes que celui 
réalisé nord Detroit (v. 38), qui lui 
servi prototype. est situé croisement 
deux routes, dans une zone plein déve- 
loppement qui population, qui atteint 
aujourd'hui 430.000 habitants, 
152.000 personnes entre 1940 1950. 

estime que pouvoir d'achat 
population susceptible dans 
centre commercial atteint total 
1.415.000.000 dollars par an. 

centre groupe, sur terrain ha, 
huit bâtiments cbritant commerces sur 
100.000 desservis par dix-sept entrées 
sorties sept parkings surface totale 
ha, leur capacité étant 8.300 voitures, 
5,6 pelouses espaces verts aménagés. 
Autour grand magasin quatre niveaux 
sont groupés cinq bâtiments étage, 
deux niveaux restaurant. Les livraisons 
font sous-sol par tunnels souterrains. 

Les services restauration (restaurants, 
bars, etc.) ont été très développés 
offrent total plus 1.500 places. 

important équipement mécanique fournit 

est réservé aux expositions, démonstrations, 
fêtes, etc. studio radio est incorporé 
des programmes pourront être transmis. 

Sauf pour bâtiment deux niveaux qui 
est en briques, Ja construction comporte une 
Structure métallique. Pour les aménagements des 
réalisé des jeux matériaux 
avec l'aluminium, verre, porcelaine émail- 
lée, brique chêne, marbre italien, 
bois teck, les mosaïques, etc. Les aména- 
gements extérieurs ont été particulièrement 
étudiés on.a fait appel huit artistes, dont 
les œuvres dans les jardins. 

coût total centre dépasse 25.000.000 
dollars (12 milliards francs environ). 


L'entrée centre fond, les Grands Magasins 


udson. 2. ! 


Photos Alexand:e Georges 
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DÉTROIT 


CENTRE COMMERCIAL 


l'hotos Alexandre Georges 


, 


COMMERCIAL 
DENVER 


KETCHUM, GINA SHARP, ARCHITECTES 


Photo Warren Reynoids 


C'est 1945 très importante agence 
immobilière, dont président est connu 
une personnalité brillante, 
dynamique jeune, acheta cœur ville 
important terrain sur lequel projetait 
réalisation d'un centre commercial. 

programme prévoyait grand magasin 
trois étages dont masse contraste avec 
silhouette légère bâtiment bas réservé 
magasin d'articles féminins entre ces deux 
ont été aménagés des jardins une 
piste patinage enfin, hôtel étages 
(non encore réalisé) doit compléter 
vaste parking-garage occupera tout sous- 
sol pourra recevoir, sur trois niveaux, 1.160 
voitures. sera relié directement par ascenseurs 

grand magasin May-D and pré- 
sente comme imposant volume construit sur 
plan carré (82 côté, entièrement 
fermé, des vitrines rez-de- 
chaussée. Les façades, couleur miel, sont for- 
mées panneaux fabriqués spé- 
mais qui peuvent être remplacés par 
des panneaux verre mêmes dimensions 
des surfaces supplémentaires étaient 
demandées. 

offre quatre niveaux vente 
50.000 sq. (4.600 chacun, sous-sol 
pour les stocks une superstructure non encore 
aménagée abritant les équipements mécaniques, 
une extension des locaux pouvant même être 
réalisée. 

magasin d'articles pour dames, sur plan rec- 
est entièrement vitré est couvert voile 
mince b.a. type hyperbolique 
qui est plus important réalisé jusqu'à présent 
aux Etats-Unis. 

plazza été aménagée avec soin 
constitue élément attractif supplémentaire. 

piste patinage pourra être utilisée 
comme restaurant plein air durant l'été. 

L'éclairage nocturne été très étudié pour 
faire cet ensemble centre d'attraction 
même nuit. 

Exemple assez rare aux U.S.A. d'un centre 
Commercial développant cœur ville 
non dans périphérie, Mid City 
Center semble, selon vœu ses promo- 
drainer vers ville les dollars 
banlieue connaît très grand succès. 


plongeante sur Plazza avec, droite, 
& utée d'angle de la couverture du magasin. 2. Vue 
niveaux non encore construit. 


% 


* 


# 


les 


Au pre- 
couverture 


ées contras- 


Grand Magasin. 
Passage. 
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COUPE LONGITUDINALE 
Le Grand Magasin. 
Garage. 
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DENVER 


CENTRE COMMERCIAL 


Photos Warren Reynolds 
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Plazza. Vue intérieure vers Plazza. 


Grand Magasin, Patinoire. Magasin modes. 


CENTRES COMMERCIAUX DANS LES PAYS NORDIQUES 


PAR ANDRÉ SCHIMMERLING, ARCHITECTE 


CENTRES COMMERCIAUX VALLINGBY 
FARSTA, PRES STOCKHOLM. 


BACKSTROM REINIUS, ARCHITECTES. 


Ci-dessus, vue aérienne Vallingby. 


En page ci-contre, deux vues d'ensemble de la mo- 
quette Farsta: Boutiques. Grands magasins. 
3. Pharmacie. 4, Bureaux. 5. Garderie d'enfants. 
Régie des alcools. Parking. Taxis. 
10. Station 11. Bibliothèque. 12. Théôtre. 
13. Centre civique. 14. Cinéma. 15. 16. 
vers garage souterrain. 17. 
jeunesse. 
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Après consacrées, pendant plusieurs 
grandes sociétés qui furent les promoteurs des 
ensembles résidentiels les plus importants dans 
ces pays actuellement vers réa- 
lisation centres commerciaux indispensables 
ces unités résidentielles. 


construction ces centres est prévue 
depuis nombreuses années leurs plans 
‘ 
s'inscrivent dans les plans des 
férents quartiers. sont les problèmes finan- 
ciers qui empêchèrent pendant longtemps des 
réalisations grande échelle. 


SUEDE. C'est Suède qu'on cbserve déve- 
loppement plus important des centres 
merciaux. plan des grandes 
agglomérations prévoyait des unités urbaines 
100.000 habitants formant cités satellites 
dotées leurs services propres même 
certain nombre premier centre 
fut celui Vallingby, près Stockholm, qui 
est, complètement terminé dont 
nous avons déjà parler dans 
notre revue (v. 63). D'autres centres, 
dits primaires, sont voie réalisation autour 
Stockholm Hogdalen, Farsta, conception 
nettement différente celle Vallingby. Go- 
teborg sont également dotées cen- 
tres primaires basés sur principe 
séparation des trafics automobiles piétons. 
L'idée directrice est évidemment mettre 
portée des habitants des cités-dortoirs les ser- 
vices qui leur sont indispensables et, pre- 
mier lieu, les services commerciaux, tout 
déchargeant les centres principaux 
mération volume considérable trafic. 


Suède, localise les centres commerciaux 
une distance maximum 500 des immeu- 
bles collectifs qu'ils desservent 900 des 
habitations individuelles des mêmes ensembles 
et, pour capitale, toujours proximité 
station métro avec laquelle sont 
contact direct. Des voies desserte les relient 
aux artères grande circulation. localisa- 
tion fait toujours après minutieuses re- 
cherches, car elle est considérée comme 
facteur déterminant pour réussite 
treprise. 


Les plans-masse des derniers centres mis 
chantier montrent une évolution depuis type 
Vallingby (groupement compact magasins, 
bureaux station métro avec par- 
king relativement réduit sur périphérie) 
s'orientent vers une forme plus libre groupant 
les bâtiments autour espace central avec 
prolongement vers les zones résidentielles. 
tels centres commerciaux primaires comprennent 
moins deux grands magasins, magasin 
d'alimentation générale, des boutiques spéciali- 
sées, bureau poste, plusieurs im- 
meubles bureaux et, outre, des restau- 
rants, cinéma groupe culturel (biblio- 


thèque, églises diverses confessions). est 
considéré que surface utile est 


nombre centres secondaires desservant des 
qui groupent magasins pour 
quotidien objets première 
nécessité. 


Des études sur centre déjà 
fonctionnement, ont permis dégager cer- 
conclusions qui ont servir base pour 
l'édification nouveaux centres 


Localisation 


tiers des clients procèdent leurs achats 
rendent soit par les transports publics, soit 
dans leur Propre voiture les deux autres tiers 


trajet spécial partir 
leur habitation. 


Piétons 


passagers des transports 


telles données ont évidemment une réper- 
cussion directe sur des centres sur 
les surfaces parkings prévoir. 


Concentration 


Chaque client fréquente moyenne trois 
quatre magasins. L'intérêt concentration 
même lieu des magasins offrant une très 
vaste gamme produits est évident par 
nomie temps permet. 


Concurrence entre centres primaires secon- 
daires 


Selon les dernières semble 
que les magasins première nécessité situés 
proximité immédiate des logements ont 
mal soutenir concurrence des centres pri- 
maires, qui attirent clientèle façon 


DANEMARK. certain nombre centres 
cnt été réalisés récemment Copenhague, mais 
ils sont moindre que les centres 
suédois. correspondent peut appe- 
ler des centres secondaires quartier. Cette 
réalisation grande envergure ré- 
sulte fait que les magasins moyenne 
importance prédominent Danemark ont 
préférence des acheteurs. Les grands maga- 
sins privés les coopératives sont encore 


les grands organismes financiers 
permettant réalisation centre commer- 
cial sont rares. 


Les centres que nous présentons sont conçus 
comme des services voisinage des- 
servant banlieue Copenhague. sont 
réalisés bâtiments seul étage, disposés 
manière laisser libres des espaces exté- 
rieurs, places ruelles, peut développer 
particulière des rues commerçantes 
danoises. soin particulier été apporté 
paysagisme choix des matériaux. Ces 
centres comprennent magasins des- 
servant des unités 6.000 habitants. 


Finlande Norvège est date relativement 
récente elle pour conséquence une exten- 
sion rapide dans les grandes agglo- 
mérations, mais qui pas entrainé une exten- 
sion identique des 
administration ont continué développer 
dans les zones centrales, créant ainsi désé- 
quilibre latent. commence certes réagir 
contre cette tendance par création centres 
commerciaux périphériques réorganisation 
des centres commerciaux des zones 
centrales, mais les réalisations significatives 
manquent encore, bien que certains projets, 
voie réalisation, laissent prévoir une évolu- 
tion très nette dans domaine. 
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CENTRE COMMERCIAL KASTRUP 
COPENHAGUE, DANEMARK 


JEAN FEHMERLING, ARCHITECTE 
BERGELSEN, INGÉNIEUR 


INGERSEN, DESSIN DES JARDINS 
4 11 
petit centre commercial comporte ma- 
gasins, une banque, une pharmacie 
cinéma, ces différents éléments étant répartis 
entre des espaces verts aménagés reliés par 
Les acheteurs pessent d'un magasin à l'autre sous 
une galerie couverte les mettant à l'abri. 4. Plan- 
masse. 
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CENTRE COMMERCIAL 
COPENHAGUE, DANEMARK 


JOHANNES AKE PALUDEN, ARCHITECTES 


Photos Strüwing 


Situé centre ensemble résidentiel 
nouvellement réalisé, centre, dimensions 
relativement réduites, distingue par simpli- 
cité conception fois sur plan plas- 
tique sur plan technique. 

est composé série bâtiments bas 
qui contrastent avec haut 
semble 

Construction murs refends porteurs 
briques charpente bois. 

retrouve intimiste, tradi- 
tionnelle dans vie citadine Copenhague 
favorisent l'aménagement verts 
les galeries couvertes invitant promenade. 


Place centrale. L'une des rues centre. 

haut d'habitation, accent 
quartier. 3. V 
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IMMEUBLE COMMERCIAL 
HELSINKI, FINLANDE 


SALOMAA, ARCHITECTE 


bureaux comprenant, aux étages inférieurs, des 
magasins passages commerciaux. Les deux 
premiers niveaux sont donc occupés par 
les six niveaux supérieurs groupent les 
L'ensemble offre une surface 15.900 

construction été réalisée, autour d'un 
patio central avec portique libre, sur une 
modulaire 2,40 basée sur dimension 
élément bureau. est béton 
armé. Pour les façades, utilisé des 
neaux préfabriqués aluminium verre, 
côté rue, des caissons horizontaux dans lesquels 
Isolation phonique par chape élastique 
d'épaisseur. 

Les planchers sont formés dalles 
précontraint. Les circulations verticales sont 
assurées par neuf ascenseurs deux 
Chauffage par radiateurs. 

Signalons que cet immeuble, dont une 
complémentaire est projet, est propriété 
des Etudiants que 
les revenus qui découlent vont 
nisme aux étudiants nécessiteux 


Vue d'ensemble façade sur rue. Détail 
façade avec magasins au niveau inférieur. 3. Un bu 
reau renseignements. Vue hall. Vue 
rieure magasin. Vue patio intérieure 
cour. 


A. Coupe transversale. 


Photos Havas et Pietila 
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Plan rez-de-chaussée. 


Ci-dessous, vue patio int 


vamasre, 


(suite). 
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centre commercial Lulea été créé 
sein communauté déjà existante dans 
répondre aux besoins, non pas exclusivement 
des automobilistes comme souvent cas 
aux Etats-Unis, mais aussi des piétons. outre, 
devait être adapté aux conditions climatiques 
d'une région sub-arctique. 


nombreux problèmes posèrent fait 
que premier projet avait été demandé pour 
petit magasin qui, fur mesure des 
études, finit par atteindre quatre fois volume 
prévu. 


société propriétaire centre loue les 
foires, expositions, présenta- 
tions, publicité fait également office 
d'agence voyages pour des excursions. 


première étude centre commercial faite 
l'architecte avait été faite pour une 
autre ville, Kiruna, située dans une région 
montagneuse proche cercle polaire. Elle 
prévoyait création magasins, 
fants, bâtiments groupés autour d'un système 
rues places couvertes chauffées. Les 
mêmes principes furent appliqués Lulea 
deux rues commerçantes doit remplir des 
fonctions aussi bien culturelles divertisse- 
ment que purement commerciales pour devenir 
projet prévoit deux bâtiments reliés par une rue. 
L'un, actuellement construit, abrite 
des magasins, cinéma, des restaurants, cafés 
tion, est réservé aux services, parking garage, 

Les rues ville prolongent dans les 
bâtiments travers rideau chaud 
système ruelles, places ayant chacune 
caractère propre répondant des fonctions 
déterminées, centre offre ainsi, dans 
climat artificiel, toutes les possibilités vie 
sociale très développée. 

bâtiment principal comporte une ossature 
des dalles plancher béton armé 
système murs verticaux perforés assurant 
contreventement. béton armé est tantôt 
laissé brut décoffrage, tantôt peint. Les 
magasins comprennent des cloisons légères 
larges vitrines. Des matériaux durables, alu- 
minium verre, ont été choisis pour cou- 


CENTRE COMMERCIAL LULEA 
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En page 53, quelques aspects du centre commercial. 
A. Coupe transversale. B. Coupe longitudinale sur le 
bâtiment principal. Les quatre niveaux supérieurs en 
grisé correspondent à l'hôtel qui n'est pas encore 
construit, C. Perspective d’une rue intérieure du cen- 
tre. D. Perspective de l'ensemble avec, en partie 
des services actuellement projeté 
por Bertil Mattsson Jan Thurfjell, architectes. 
E. Plan du niveau inférieur. F. Plan du rez-de-chaussée. 
Plan premier étage. 
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SMITH WILLIAMS, ARCHITECTES 


dénoncera jamais assez 
qui caractérise plupart des ins- 
tallations routières, que soit Europe 
aux Etats-Unis. Pourtant, ces programmes de- 
vraient inciter des recherches dynamiques 
auxquelles peuvent facilement des 
systèmes structuraux simples pourtant esthé- 
tiquement valables. Les deux stations-service 
que nous dans ces pages sont 
lents exemples qui peut être réalisé dans 
cet esprit sans nuire aucune façon aux 
considérations fonctionnelles, contraire. 


PLAN : 1. Pompes. 2. Pompe projetée. 3. Poste de 
graissage. 4. Bureaux. 


Photos Julius Shuiman 
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Située l'intersection deux importants 
boulevards ville, cette station-service 
constitue une excellent exemple l’utilisation 
économique ossature légère. 
Les différentes installations ont été groupées 
sous quatre abris formés chacun par plateau 
métallique suspendu par des câbles tension 
poteau central encastré. 


PASADENA 


Cette qui est 
comme plus importante plus moderne 
12.000 pieds carrés (1.100 env.) dans 
rue principale ville. Les architectes ont 
comme vaste abri, couvert 
par une structure acier formé plans in- 
contrariés, supportés par des poteaux 
Cette conception permet une très grande 

xibilité d'utilisation. Deux salles 
clients ont été réalisées l'une, 

l'intérieur, équipée d'air conditionné. 

les différents postes travail, 


utilisé des éléments acier préfa- 
riqués. 


l'hotos Julius Shulman 


PLAN : 1. Polissage. 2. Revêtement sièges. 3. Net- 
toyage sièges. 4. Graissage. 5. Nettoyage vapeur. 
Vestiaire. Lavage. Nettoyage par vide. 
9. Entrée voitures. 10. Poste de lavage. 11. Enseigne. 
12. Galerie. 13. Bordure pelouse. 14. Bordure toit. 
15. Postes essence. 16. Solle d'attente. 17. Bureaux. 
18. Transformateur. A. Entrée. B. Sortie. 
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BATTEY CHILDS, INGÉNIEURS 


Cette coupole géodésique été réalisée pour 
une importante compagnie fournissant des 
mions-citernes aux industries 
mique minière ainsi produits 
grais chimiques. Les ingénieurs compagnie 
pousuivirent pendant des recherches pour 
trouver type bâtiment convenant mieux 
pour réparation ces véhi- 
cules. portèrent finalement leur choix sur 
coupole géodésique, considé- 
rant qu'avec une construction traditionnelle, les 
véhicules pouvaient déplacer sur des rails 
que dans deux directions, arrière, 
d'où gaspillage temps lenteur 
travail. 

conception déroulement des opéra- 
tions sur plan circulaire conduit logiquement 
dôme géodésique Buckminster Fuller, 
Ainsi trouve réalisé sur des bases économi- 
ques industrielles système structural qui 
été inventé mis point toute pièce 
par homme considéré pendant des années 
comme rêveur. 

Une étude approfondie type 
ment en montra d'autres avantages: prix de 
revient économique, facilité contrôle toute 
surface travail partir point central, 
flexibilité des espaces, facilités climatisation, 
ventilation, éclairement, rapidité mise 
place, meilleure conservation, possibilité 
lisation sur quel terrain. D'ailleurs, 
après cette expérience concluante, compagnie 
envisage réalisation constructions 
même type. 

dôme permet des activités très diverses 
système coordonné. Bien qu'il puisse 
accueillir fois plus petit nombre 
camions construction traditionnelle, cet 
inconvénient est largement compensé par 
rapidité beaucoup plus grande avec laquelle 
s'effectuent les travaux fait, dans temps 
donné, passe deux trois fois plus voi- 
tures dans les ateliers. 


PLAN 


Inspection des véhicules. Nettoyage. 
tions courantes. D. Réparations lourdes de camions. 
transfert. Bureaux coin des employés. 
contrôle lavage. Tunnel nettoyage 
ration. Réception. 
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haut, couvre une surface 110.000 pieds 
(10.000 l'intérieur été réalisé 
poste central forme coupole géodé- 

Construit acier, dôme pèse 567 tonnes, 
les charges transmises sol sont relati- 
vement faibles. est formé 321 panneaux 
métalliques hexagonaux soudés entre eux, 
variables, mais dont moyenne est 
Leur raidissage est assuré par une résille 
placée extérieurement constituée par des 
tubes acier des tendeurs partant 
chaque intersection vers sommet 
tôle. 

très curieux système structural comporte 
donc, fait, une ossature tridimensionnelle 
sphérique combinée avec une coupole tôle 
d'acier semi-autoportante. 


Les panneaux ont été entièrement montés 
sans échafaudage. montage été exécuté 
por anneaux partant base, chaque 
panneau étant présenté moyen grue 
contact bord bord puis soudé. 


tunnel contenant service nettoyage 
spécial est constitué sur les mêmes bases sur 
une section demi-cylindrique. 


surface extérieure été peinte jaune 


L'éclairage est entièrement artificiel. est 
essentiellement par une roue lu- 
mière suspendue (10,40 au-dessus 
des zones travail qui, dans ses 
(100 diamètre, enferme 106 lampes 
1.000 watts vapeur mercure. 

prix revient est dollars par pied 
carré (45.000 fr. env.) pour couverture 
les aménagements équipements intérieurs, 
revient millions dollars milliard 500 
millions francs) dont million pour cou- 
verture. 
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Vue aérienne. Une vue d'ensemble, premier 
4 - plan, le tunnel de nettoyage spécial. 
térieur avec tour contrôle abritée dans une 
coupole. 4. Vue montrant le détail de la couverture. 


3. Vue de l'in- 
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industriel sein duquel est fabriqué 
veau calculateur. comprendra, stade 
nitif, une série bâtiments bas Production 
ches, Laboratoires qui 
dans ensemble verts aménagés 
avec patios, pelouses même pièces 
celles-ci pouvant même temps servir 
tection cas 

salle fabrication, sur plan rectangu- 
laire, est air conditionné. Les laboratoires 
production forment groupe petits 
ments indépendants entourés verdure. 

Les laboratoires recherches cnt été réa- 
lisés cinq constructions entièrement vitrées 
réparties autour galerie centrale 
rées entre elles par des patios. L'aile plus 
large abrite bibliothèque, laboratoire 
nions. Toute cette partie est 
rement flexible grâce des cloisons mcbiles 
taille variable bureaux, selon les besoins. 

centre destiné répondre 
aux besoins aussi bien des clients que per- 
sonnel groupe auditorium, une 
ratoires. 

Ossature métallique, murs briques, revête- 
ments dalles céramique aux couleurs 
vives effet décoratif certain. bôtim 

L'ensemble caractérise par qualité 
détail, soin apporté finition surtout toires 
souci conserver une échelle humaine 
site intégrant les bâtiments cœur d'un 
paysage verdure. 


AA. 


Maquette plan d'ensemble sans groupe 


S 3. Le projet en cours de construction. 4. Une vue des N0/ | 
bôtiments d'enseignement avec une sculpture en alu- is | 
u loboratoires et la production. 7. L'entrée des labora- | | | 


Futur bâtiment administratif, 
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USINE 
PRÉCISION, NEWPORT BEACH, CALIFORNIE 


PEREIRA LUCKMAN, 
FRED LANG, ARCHITECTE-PAYSAGISTE 


Cette usine, aspect extrêmement 
attrayant, évoquant davantage une ambiance 
vacances que travail, été sélectionnée 
tects) les meilleures réalisations 1958. 

L'ensemble comprend trois bâtiments 
vrant une surface environ. 
Chaque bâtiment été conçu manière 
extension puisse être réalisée sans diffi- 
culté. des murs des 
rences, ainsi mur chacun des maga- 
sins, été, dans but, prévu complètement 
démontable. 

L'ossature est métallique les dalles 
planchers béton armé. Les murs-rideaux des 
façades sont formés plaques d'aluminium 
ondulé panneaux galvanisé, avec 
isolation par fibre l'usine produisant 
des instruments précision, une attention toute 
particulière être apportée l'étude 
conditionnement l'air, aussi bien qui 
concerne température degré hygrômé- 
que contrôle des poussières. contrôle 
automatique l'air maintient des conditions 
optimum pour les différentes opérations réali- 
sées dans les laboratoires. Par contre, pour les 
bureaux généraux, aucun conditionnement d'air 
n'a été nécessaire, étant donné douceur 
climat. 

L'ensemble réalisation caractérise 
par création ambiance 
agréable résultant jeux matériaux 
libre apportant, dehors des locaux 
une ambiance détente. 


Façade principale avec partie réservée 
détente des employés restaurant libre, 
prolongement de la cafeteria. 3. Détail des brise-soleil. 
4. Vue d'un bureau vers l'extérieur ; on notera le 
jeu des matériaux mosaïques, briques, acier, verre. 


Niveau inférieur Partie inférieure des maga- 
sins. Equipement mécanique. Résistances. Stoc- 
kage produits finis. Emballage. Matériaux bruts. 
7. Abri camions. 8. Galerie de déchargement. 9. Em- 
magasinage métal bois. 10. Stockage des pièces 
terminées. 11. Vérification. 12. Marchandises. 13. Stoc- 
kage. 14. Outils usés. 15. Cuisine. 16. Détente des 
employés. 17. Partie inférieure des bureaux. 18. Cafe- 
teria. 19. Ventilation. 


cage. 3. Machines. 4, Chambre froide. 5. Couloir. 
Repos bureaux. Patio. Fumoir. Achalan- 
dage. 10. Salle de réunions. 11. Fumoir-restaurant. 
12. Terrasse, 13. Instrumentation. 14. Outils. 15. Ma- 
quettes. 16. Pré-production. 17. Contrôle. 18. Zone 
détente des employés. 19. Repos. 20. Service achats. 
21. Laboratoire d'études et de contrôle. 22. Salle des 
employés. 23. Salle 24. Parking. 


Plan niveau supérieur Equipement méca- 
nique. Toit-terrasse. Vente. Ingénieurs pro- 
duction. 5. Comptabilité. 6. Bureaux. 7. Terrasse. 
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CENTRE D'ASTRONAUTIQUE, SAN KEARNY MESA, ÉTATS-UNIS 
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Coupe sur l'axe longitudinal hall réception. 


de réception. 3. Admi 
aboratoires. 


Bureaux 
nistration. 4. Fabrica- 


1. Vue d'ensemble du bâtiment administratif. Au se- 
cond plan, réception les bureaux 
rampe hall réception. Vue extérieure 
du hall de réception et du bâtiment administratif. 


Centre est peut-être 
plus vaste plus moderne ensemble réalisé 
jour pour faciliter recherche, déve- 
longue distance interplanétaires. 

été construit deux ans, partir 
projet prévoyant 7.500 personnes, 
caractérise par une flexibilité totale des 
possibilités très importantes futures. 

comporte six bâtiments principaux 
quatorze constructions petit volume deux 
bâtirnents six niveaux, abritant 
tion les bureaux centre 
réception deux niveaux, bâtiment 
fabrication, les laboratoires cafeteria. 

Les laboratoires recherches cnt été réalisés 
alterner bâtiments cours intérieures, pour as- 
surer chacun son autonomie même temps 
étage des bureaux d'ingé- 
nieurs groupe les services contact avec 
public embauche, public relations, achats, etc. 

centre réception est caractérisé por une 
(75 m), suspendue plafond par des câbles 
aluminium qui mène, second niveau, 

parking peut accueillir 4.500 voitures. 

L'ossature est béton armé pour Jes 
ments plusieurs niveaux, métallique légère 
avec murs béton verre pour les labora- 
toires et, pour les fabrication, 
utilisé des portiques lourds acier avec murs 
béton armé tôle 


CENTRE D'ASTRONAUTIQUE, SAN 


4. Vue extérieure et 5. Vue intérieure de la cafeteria 
(vers les bureaux réception 
nistration). Vue des laboratoires. 


Photos J. Shulman 
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KORES, MEAUX, FRANCE 


BAUER, ARCHITECTE 


Une vue avec bâtiment 
tration, gauche, restaurant, droite. Ma- 
quette d'ensemble. 


A. Plan d'ensemble : 


À. Bôtiment fabrication. B. Administration. C. Service 
médical. Réfectoires, cuisine. Pavillon gar- 
dien, F. Garage bicyclettes. G. Atelier-camions. H. Dé- 
pôt. J. Casemate à solvant. K. Château d'eau. L. Poste 
de livraison E.D.F. M. Extension fabrication stencil. 
N. Porking visiteurs. ©. Parking ouvriers. P. Entrée 
personnel. Entrée principale. 


Choufferie. Dépôt rubans. Fabrication rubans. 
4, Débobinage stencils. 5. Manutention  stencils. 
6. Magasin général et dépôt papier. 7. Pesée. 8. Fabri- 
cation et manutention encres duplicateur. 9. Cuisine 
encres. 10. Cartonnage. 11. Fabrication carbones. 
12. Débobinage et impression, manutention carbone. 
13. Téléscripteur, billing et rotocalco. 14. Fabrication 
hecto. 15. Vestiaires. 16. Atelier mécanique. 17. Groupe 
électrogène, transformateurs HT et BT. 18. Expédition. 
19. Auvent quai déchargement. 
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Cette usine été réalisée dans cadre 
plan territoire sur les ter- 
rains réservés nouvelle Cité Industrielle, 
bordure route Nationale l'autre côté 
route est prévue une Cité 
dont les plans ont été confiés Corbusier, 
devant permettre constituer ainsi 
première réalisation Ville linéaire 

Cette usine est destinée fabrication des 
papiers carbone, rubans machines écrire, 
stencils encres. 

L'ensemble comprend 

bâtiment Fabrication dont 
est béton armé brut décoffrage avec rem- 
plissages par panneaux préfabriqués, ciment 
teinté gravillons rosés. couverture hall 
fabrication est formée voûtes 
peintes blanc avec tirants béton brut 
décoffrage. comporte des cloisons métalliques 
démontables, gris clair bleu foncé. 
tion fait par aérothermes, peints bleu 
foncé également. Les murs façade donnant 

Les bâtiments directement 
liaison avec les salles fabrication, abritent 
des bureaux. est béton armé avec 
linteaux peints gris pâle. façade Sud, 
bardage façade Ouest (côté 
cour allèges mosaïque verre 
dominante bleue, châssis métalliques porte- 
fenêtres aluminium, vantaux fixes rouge 
bleu foncé alternés, auvents béton armé, 
perron marches granito gris foncé. 

bâtiment Réfectoire groupe cuisines, 
office, restaurant pour les ouvriers (450 per- 
sonnes), les cadres les directeurs. est direc- 
tement accessible, d'une part, bâtiment 


7% 


galerie couverte reliant l'administration les 
réfectoires. L'entrée administratif. 
5. L'administration vue des réfectoires. 6. Garages à 
bicyclettes. Charpente en bois, treillage blanc, pan- 
neaux perforés en heraclit polychrome. 7. Vue inté- 
rieure hall fabrication. 


PLAN DES VESTIAIRES DITS BLEUS Entrée 
des ouvriers. 2. Vestiaires (vêtements ville), 3. Ves- 
tiaires (vêtements travail). Douches. Lavabos. 
W.-C. Batterie ventilateurs. Circuit ouvriers 
en vêtements de ville. b. Passage en sous-vêtements 
vers vêtements de travail et vice-versa. c. Ouvriers en 
tenue de travail. 


COUPE TRANSVERSALE COUPE LONGITU- 
DINALE SUR HALL FABRICATION. 


Fabrication et, d'autre part, 
Réfectoire, construction identique aux 
bâtiments administratifs, comporte une Galerie 
ouverte avec dalle béton sur potelets métal- 
liques. portique couvert relie 
tion Restaurant. Entre ces deux corps 
bâtiments ont été disposés les locaux ser- 
vices sociaux, facilement accessibles 
des bureaux cas d'accidents. 

l'entrée principale trouvent pavillon 
gardien avec logement celui-ci deux 
chambres pour les ingénieurs visi- 
teurs étrangers. Adossé bâtiment, garage 
pour bicyclettes accède directement aux 
vestiaires, disposés dans bâtiment Fabri- 
cation proprement dit, près des divers lieux 
travail. Une disposition spéciale été adoptée 
pour vestiaire des ouvriers dits Bleus 
exécutant travail particulièrement salissant. 
Cette disposition permet jamais mettre 
contact vêtements ville vêtements tra- 
vail (voir schéma B). 

L'ensemble est complété par château 
d'eau, différents dépôts, poste livraison 
l'E.D.F., etc. outre, une extension est prévue 
pour fabrication des stencils. Les différents 
corps bâtiments ont été disposés manière 
prévoir une importante surface 
verts. 


Photos J. Biaugeaud. 


A. PLAN DE SITUATION : a. Poris, Porte d'Orléans 
(Nationale 20). b. Ville de Sceaux. c. Fort de Mont- 
rouge. d. Bagneux. e. Carrefour de la Vache Noire. 
f. Ligne de chemin de fer de la ligne de Sceaux. 
Direction (Nationale 20). 


Devant l'importance sans cesse grandissante 
tous les centres recher- 
ches Cie Française Thomson-Houston 
dispersés dans Région Parisienne éclatèrent 
par manque place moyens travail, 
nécessitant regroupement toutes 
équipes techniques éparses. pas 
d'usines qu'il fallait doter ces équipes, mais 
laboratoires spécialement conçus pouvant 
s'adapter constante cette 
science plein développement. Même pendant 
durée des travaux, profondes transforma- 
tions sont intervenues cesseront d'être 
nécessaires tant que Centre sera activité. 

C'est printemps 1955 que fut décidée 
création Centre Electronique vert 
dont réalisation fut poursuivie dans 
coliaboration entre les Services 
les architectes. 

recherche terrain 
breuses difficultés fallait une surface 
ha, placée sur point haut permettant 
aux ingénieurs des visées hertziennes 
longue portée. 

délivrance permis construire fut 
accordée contrepartie ser- 
vitudes décentralisation radio 
télévision Angers, mise disposition, sous 
forme parc public, surface plu- 
sieurs hectares, ainsi que stade muni- 
cipalité Bagneux. 


souleva nom- 


Composition. 


Centre Bagneux pas une usine, 
mais ensemble laboratoires destinés aux 


+ 


recherches première réalisation chaque 
type d'appareil. Les différents services tech- 
niques, indépendants eux-mêmes, sont 
parés dans leur responsabilité, mais gardent 
contact permanent avec services communs. 

Centre comprend donc certain nombre 
d'unités appelées sections techniques 
tuant chacune bâtiment. 

Ces sections techniques sont indépendantes 
leur nombre indifférent, mais elles sont reliées 
arête centrale 

premier groupement été mis place 
dans zone Sud plateau. D'autres implan- 
tations seront possibles dans zone Nord, 
ménage zone centrale qui forme 
seulement les services administratifs près 
l'entrée principale. forme ainsi 
éventail ouvert vers vallée avec, 
premier plan, une couronne boisée ho, 
réservée sur pourtour plateau. 

Chaque section technique est uniformément 
reaux Sud comporte, rez-de-chaussée, 
des magasins une vaste plateforme 
montage. 


Conception. 


question plan-masse une fois résolue 
posaient celles d'une très grande flexibilité 
des possibilités prévoir. 

Etant données les difficultés vaincre 
trouver terrain les inconvénients que 
présentait sous-sol peu favorable 


CENTRE ÉLECTRONIQUE COMPAGNIE FRANÇAISE THOMSON-HOUSTON 


RENÉ-A. COULON, ARCHITECTE, SCHNIDER DUVAL, COLLABORATEURS 
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BAGNEUX, FRANCE 


truction, fut décidé créer des assiettes 
seur posées sur six puits par section tech 
nique qui donnaient possibilité d'asseoir 
les bâtiments actuels même les changer 
complètement dans quelques années science 
électronique l'exige 

Une trame 6,64 largeur pour tous 
les bâtiments donne possibilité d'aménager 
laboratoire grand bureau, soit 
laboratoire deux petits bureaux. 

Etant donné que chaque service occupe 
tranche plus moins longue des bâtiments, 
fallait prévoir pour les chercheur:, coupe 
transversale, ensemble autonome, soit 

Une tranche laboratoires-bureaux, ma- 
gasins, circulation longitudinale d'une 
possibilité réalisation des études dans 
petite plateforme Cette plateforme abrite 
les ateliers maquettes les aires montage 
d'essais. toit est incliné pour présenter 
d'un côté une hauteur travail suffisante, 
n'occultant pas, côté, les labora 
toires premier étage (v. suite texte 74). 


1. Vue d'ensemble du Centre en cours de réalisation. 
2. Facade latérale partielle de l'arête centrale. 


B. PLAN D'ENSEMBLE : 1 à 6. Laboratoires. 7. Arête 

centrale, 8. Bâtiment de raccordement. 9. Gale- 

liaisons. 10. tête. 11. Porking. 

12. principale. 13. Gardien. 14. Direction. 

15. Salle conférences. 16. Restaurant. 17. Grande 
plateforme. 
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au milieu, arête centrale ; à droite, galerie conduisant 
technique avec, premier plan, bâtiment 
5. Montage des panneaux de facade. 
Mise place structure des planchers. 
I. Exécution de la dalle de 0,30 m d'un bâtiment, 
évidée des tubes carton 0,20 dia- 
Façade latérale d'une section technique 
Cours de construction. 


LONGITUDINALE SUR SECTIONS TECH- 


VERSALE SUR ARETE CENTRALE : 1. Sous-sol. 2. Rez- 
de-chaussée. 3. Premier étage. 4. Deuxième étage. 
5. Terrasse. 6. Section technique n° 1. 7. Bâtiment 
de raccordement. 8. Arête centrale. 9. Galerie de liai- 
son. 10. Section technique 

PLANCHER ET FONDATIONS DE L'ARETE CENTRALE 
(B) ET DE LA SECTION 1 (A): 1. Matières premières. 
2. Passage. 3. Atelier. 4. Sous-station de chauffage. 
5. Magasin. 6. Réception. 7. Economat. 8. Bureau. 
9. Station-service. 10. Lavabos. 11. WC. 


REZ-DE-CHAUSSEE DES SECTIONS TECHNIQUES 


CENTRALE AVEC LES GALERIES RACCORDEMENT 
(B et C): 1. Petite plate-forme. 2. Bureaux. 3. Maga- 
sins et vestiaires. 5. Laboratoires. 6. Passage couvert. 
Entrée-réception. Salle conférences. Centre 
médico-social. 


ETAGE COURANT SECTION TECHNIQUE 
1. Escalier principal. 2. Escalier de service. 3. Bureaux. 
4. Laboratoires. 5. Sanitaires. 


TERRASSE SECTION TECHNIQUE Ma- 
chinerie d’'ascenseur. 2. Dégagement. 3. Emphace- 
ment réservé aux appareils mesures 
hertziennes). 
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CENTRE ÉLECTRONIQUE BAGNEUX 


bâtiment central comprend lui aussi trois 
niveaux avec, aux étages, les rangées labora- 
plateforme rez-de-chaussée, une vaste 
galerie 180 long dont façade donne 
sur les jardins, assure les communications entre 
tous les bâtiments sert lieu rencontres 
d'échanges aux chercheurs. bâtiment cen- 
tral contient tous les services généraux, res- 
taurant 900 places, cuisine, central 
téléphonique, salle conférences les ser- 
vices médico-sociaux. 

Dans tous les bâtiments, les séparations lon- 
gitudinales sont maçonnerie, les portes don- 
nant sur les circulations longitudinales sont fixes 
leur emplacement est choisi d'avance. Les 
cloisons transversales, par contre, sont démon- 
tables, leur emplacement étant laissé 
tive des utilisateurs. Toutes les terrasses sont 
praticables accessibles par monte-charge. 
Ells servent, d'ailleurs, labo-aériens pour 
effectuer des visées hertziennes. 


Construction. 

terrain Bagneux offrait des difficultés 
considérables plusieurs étages ga- 
leries gypse plus moins ébou- 
lées, rendait sol incertain jusqu'à une pro- 
main par des puisatiers, portent les dalles 
des bâtiments. Ces colonnes béton sont ca- 
pables résister aux efforts tranchants dus 
aux éventuels mouvements obliques terrain. 

Pour des raisons nombre des 
puits fut réduit ceux-ci, surmontés par des 
dalles encorbellement, béton précontraint, 
supportent les bâtiments. Chaque section tech- 
nique est ainsi portée par deux dalles, posées 
chacune sur trois puits reliées entre elles par 
des armatures. 

raison symétrie des charges 
superstructures imposées par devis-programme, 
chaque demi-plateforme est constituée par une 
poutre principale longitudinale hau- 
teur, sur laquelle sont encastrées dix poutres 
transversales les poutres secondaires. 

L'emploi simultané deux types 
ture (armature simple prétendue, système Cha- 
tonnes tension initiale, ten- 
due sur béton durci) permis réaliser 
des unités précontraint, dites 
gigogne dont tension atteint 160 tonnes 
dont est très faible. 

Afin permettre des transformations éven- 
tuelles sérieux allégement des charges sur 
les dalles, les bâtiments eux-mêmes sont consti- 
tués par des structures métalliques, qui per- 
mit préparer usine, pendant toute pé- 
riode consacrée aux fondations, tous les élé- 
ments superstructure. choix des dalles 
plancher éléments préfabriqués 
des tôles, ainsi que coulage des planchers. 
Seules les cages les escaliers, les 
auvents sur les terrasses les dalles recou- 


vrement des couloirs centraux furent prévus 
béton armé. Les murs pignons sont réalisés 
pour les extérieurs, brique silico-calcaire 
brique creuse pour avec 
sition laine verre bakélisée. 

éventuelle légèreté cause des 
tions, toutes les parois extérieures, part 
murs pignons, furent prévues mur-rideau 
réalisés par les Etablissements Grames. 

Les panneaux sont tôle d'acier 
galvanisée sur face extérieure avec remplis- 
sage intérieur laine isolante. Ces panneaux 
ficient d'isolation thermique mur 
brique 0,40 d'épaisseur. Sur 
grandes surfaces planchers, choix 
gain non négligeable surface travail 

Trois divisions horizontales sont prévues paut 
les châssis les divisions hautes basses sont 
ouvrantes par projection l'italienne, manœu- 
vrant simultanément par biellettes dissimulées 
dans les dormants. condamnation s'effectue 
par poignée-loqueteau main. Réalisation des 
l'étanchéité des joints horizontaux 
verticaux est assurée par bandes 
plastiques (v. suite texte 77). 


. Vue prise du Sud-Ouest avec, de gauche à droite, 
une partie de la section technique n° 1, le bâtiment 
de raccordement et le départ de l'arête centrale, 
10. Détail d'une façade de l'arête centrale côté cou- 
Dir. 11. Facade Sud-Est de l'arête centrale et galerie 
de liaison avec une section technique. 12. Détail d'une 
facade de bureaux. 


COUPE VERTICALE SUR 

3. Joints plastiques. 4. et 5. Plaques préfabriquées 
chéité multicouche. Béton pente (laitier). 
lation vermiculite. 10. Plancher acieroïd. 11. Plafond 
suspendu placo-plâtre. 12. Plaques préfabriquées en 
béton. 13. Renforcement. 


COUPE VERTICALE 
ALLEGES 
vercle démontable. 4. Gaines téléphone 27/10 em. 
Cache-convecteurs démontables. 6. Corps de chauffe. 
7. Raïdisseurs. 8. Dalles en béton préfabriquées. 9. 
Plinthes en bois. 10. Linoléum. 11. Chape ciment. 
12. Remplissage béton armé. 13. Poutrelles préfo- 
briquées. 14. Laine de verre 3 cm. 15. Placo-plôtre 
perforé. 


PLEINE 

1. Elément pouvant recevoir une cloison de 7 em 
d'épaisseur. 2. Corps de chauffe. 3. Isolation thermique. 
chauffage. 6. Plinthes en bois. 7. Nid d'abeilles, 
(Remplissage en vermiculite.) 8. Cache-convecteurs. 


TYPE DES 


PIGNON DES SECTIONS TECHNIQUES: Bâtiment 
de tête. B. Section technique n° 3. C. Section tech- 


E. FAÇADE SUD-OUEST : E. Section technique ne |. 
F. Bâtiment de raccordement 1 bis. G. Arête centrale. 
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Photos Herrot 


CENTRE ÉLECTRONIQUE BAGNEUX (FIN) 


que de serrage. 4. Cale. 


FAÇADE COUPES SUR LES CLOISONS EQUIPEES 
DEMONTABLES SEPARANT LES LABORATOIRES 
DORTOIRS. 

A. Armoires (avec gaines verticales). B. Laboratoire. 
Couloir. Plaques démontables fibro-ciment 
pour visites et transformations. 2. Gaine horizontale 
d'amenée de courant pour branchement des labora. 
toires. Acier. Profil Macombert Sol 
« Duromit ». 6. Linoléum. 7. Poutrelle composée « Ma- 
combert Eléments plancher Isonofer avec, 
au-dessus, remplissage en béton de laitier et chape 
armée. 9. Gaine verticale. 10. Mur de briques. 11, 
Cloison « Dufaylite ». 12. Plafond suspendu en Plo. 
perforé. 13. Profils 


COUPE TRANSVERSALE SUR SECTION 
TECHNIQUE 

1. Rez-de-chaussée, magasins. 2. et 3. Etages de labo- 
ratoires. 4. Bureaux. 5. Sous-sol. 6. Plate-forme, 7. 
Eclairage 8. Eléments de chauffage. 9. Alimentation 
électrique. 10. Eclairage zénithal, verre ondulé. 11. 
Fluides. 12. Coupoles dégagement. 13. 
technique (fluides et évacuations). 


dégager 
est ass 
intérieu 
17. 
intérieu 
couloir 


loir 
6.0 
rez 
les 


13, 14. Vues riérieure intérieure couloir 
dégagement d'ure section technique, dont l'éclairage 

par des coupoles polyester. 15. Vue 
d'une 16. Vue restaurant. 
Une cloison cours montage. 18. Vue 
intérieure salle dessin. 19. Vue intérieure 
couloir centrale. 


Les terrasses sont constituées par des élé- 
ments porteurs tôle galvanisée supportant 
des plaques Vermiculite, béton 
sable des plaques protection béton 
grillagé. 

Pour sols, revêtement lino fut prévu 
pour les laboratoires les bureaux, carre- 
lage pour les toilettes les ves- 
tiaires, revêtement sol poli pour les déga- 
gements, couloirs, etc., revêtement lissé 
pour les ateliers petites plateformes. 

Afin permettre les transformations éven- 
tuelles, passage des fluides, etc., sous 
planchers, utilisé des plafonds suspendus 
démontables Placoplâtre perforé posés sur 
des profils aluminium. 

Les nattes laine verre bakélisée posées 
sur les plaques perforées des plafonds complè- 
tent l'isolation thermique phonique des 

L'éclairage tous les dégagements, cou- 
loirs, cages d'escalier est fluorescent, 
même que les petites plateformes res- 
taurant. éclairage mixte été choisi pour 
les autres locaux travail. 

Une chaufferie centrale, puissance 
6.000.000 calories-heure, été installée 
rez-de-chaussée section Une boucle 
circulation générale eau 90° alimente les 
sous-stations recyclage. Depuis sous- 
individuelle chaque bâtiment, deux 
circuits, par façade, alimentent les convec- 
chaque bâtiment chaque façade trouve 
ainsi indépendant. 

structure l'habillage des bâtiments 
étant métallique, une protection parfaite contre 
corrosion devait être prévue. charpente 
les tôles plancher ont été décapées jet 
sable reçurent une couche 
fer les parties cachées, une couche 
peinture l'huile les parties visibles, deux 
peinture finition glycérophtalique. 
Les parties visibles des tôles ont 
été zinguées par trois procédés différents sui- 
vant leur exposition aux intempéries zingage 
chaud par procédé Sendzimir, zingage par 
métallisation (schoopage) zingage par couche 
peinture haute teneur zinc. Elles reçu- 
rent, outre, deux couches peinture 
finition glycérophtalique. Les parties cachées 
ces tôles d'habillage reçurent une couche 


peinture haute teneur zinc une couche 
peinture 


Photo C.F.T.H. 


Photo C.F.T.H. 
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HOLLANDE 


MAASKANT, ARCHITECTE 


USINE MÉCANIQUE 


Nicholson été réalisée sur plan rec- 
tangulaire groupe vaste hall fabrication 
une aile bureaux deux niveaux, complé- 
tés par les vestiaires sanitaires. 

est les façades sont 
entièrement vitrées verre transparent jusqu'à 
hauteur des portes verre translucide légère- 
ment teinté vert partie haute. 

Cette conception permis donner 
semble une très grende transparence 
une impression Les murs pignons 
sont brique. 


bureaux. 4. Au premier plan, sculpture d'André Volten. 
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FABRIQUE CHAUSSURES 


Cette petite usine, réalisée pour fabricant 
chaussures, vaut par ses qualités simpli- 
cité par jeu, très simple mais très étudié, 
des matériaux utilisés. 

L'ossature est béton armé; les façades 
sont très largement vitrées tant sur partie 
bureaux que pour l'atelier, celui-ci étant protégé 
soleil par des brise-soleil horizontaux 
béton. 


Façade latérale des ateliers. Vue 
côté bureaux. Vue sur l'entrée. Vue intérieure 
hall 


hall. Bureaux. Garages. 
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USINE ROLLEIFLEX 
BRAUNSCHWEIG, ALLEMAGNE 


KRAEMER, ARCHITECTE 


Cette usine, qui fabrique des appareils pho- 
tographiques d'une renommée mondiale, 
mandé aux architectes des ateliers 
qui, dans leur conception leur exécution, 
pondent aux exigences d'un travail très 
haute précision d'une finition touchant 
perfection. 

quatre étages sur rez-de. 
chaussée, offre 4.500 surface utile avec 
des travées extérieures Les deux cages 
sont conçues comme des éléments in- 
dépendants adossés parallélépipède très pur 
des ateliers. dernier niveau trouvent les 
laquage avec diaphragme 
sion dans dalle couverture. Les sanitaires 
vestiaires ainsi que les installations condi- 
ticnnement trouvent sous-sol. 

L'ossature est béton armé sur une trame 
laissée apparente. Des tubes acier 
pour les poteaux extérieurs 100 
pour les poteaux intérieurs ont été béton- 
nés dans structure (canalisations, chutes EP. 
E.V.). Les deux travées extérieures forment 
système portiques indépendants les uns 
des autres comportant des planchers porte- 
à-faux vers partie centrale supportant des 
dalles appui libre pour partie médiane 
plancher. Ici sont groupées les gaines 
lisation climatisaticn. 

Hauteur plancher cm. Surcharge 
750 

Les panneaux façade sont contrepla- 
qués contrecollés, vitrage glace, allèges com- 
deux panneaux vide d'air 
10, panneau Novopan côté interne tôle 
émaillée 

L'immeuble est entièrement conditionné 
comporte pas fenêtre ouvrante. Soufflage 
d'air droit des allèges, dans sol. Stores 
vénitiens devant toutes les baies. Chariot cir- 
culant sur rails terrasse pour nettoyage 
des façades par Boîte branche- 
ment électrique dans sol sur une maille 
cm. 

Pignons, pour les parties pleines, briques 
émaillées jaunes parties pleines des cages 
d'escalier dalles pierre reconstituée polie. 

L'ensemble, très grande netteté dans 
masse ses détails, semble bien convenir 
programme proposé. 


3 


Vue Facade postérieure. Détail 
façade. Vue cage d'escalier (avec, 
premier plan, cage vers esca- 
lier, de l'autre côté du bâtiment. 


PLAN-MASSE. PLAN SOUS-SOL. PLAN 
D'ETAGE-TYPE. 


roulant pour nettoycge des facades. Sto- 
res vénitiens. 3. Panneau vitré. 4. Gaine de soufflage 
d'air. 


Photos Heidersberger 
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USINE ROLLEIFLEX, 


COUPE LONGITUDINALE. 


\ 


ville, 
édifié 


VENTE 
USINE PNEUMATIQUES 


FRANCFORT, ALLEMAGNE 


ARCHITECTE 
COLLABORATEUR 


Sur terrain étroit, situé centre 
ville, une usine produits caoutchouc 
édifié bâtiment trois niveaux comprenant 
rez-de-chaussée bureaux, salle réunions 
direction, garage annexes deux étages 
dépôts une superstructure comprenant 
trois logements fonction. 

Les pneumatiques devant être exposés 
aux rayons solaires des courants 
façade Sud, côté rue, été traitée mur 
plein avec petites perforations, façade Nord 
comporte des bandes étroites vitrées. 

L'exécution est soignée. Ossa- 
ture béton armé avec parements extérieurs 


dépôt, chaufferie annexes techniques. 


Façade Sud sur rue. Façade Nord. 


Chef service. Bureau. Expédition. Garage. 

Entrée service. Terrasse. Quai déchar- 

gement. | 
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CANTINE BUREAUX D'USINE 
BERLIN, ALLEMAGNE 


PAUL G.-R. BAUMGARTEN, ARCHITECTE 


4: 


L'usine Eternit amiante-ciment 
fait construire bâtiment comportant, 
rez-de-chaussée, une cantine pour ouvriers 
employés, premier étage des bureaux, les 
deux groupes locaux étant utilisables 
façon indépendante comportant des accès 
séparés. 

Les cuisines sanitaires sont installés dans 
une aile basse. 

construction est charpente métallique 
sur une trame 7,50 Quatre voiles 
béton armé placés dans les pignons cages 
assurent contreventement. Les 
planchers sont béton armé, couverture 


pannes légères, fibro-ciment grandes ondes, iso- 
lation laine verre avec faux-plafond. 


Les façades sont composées panneaux 
fibro-ciment, les brise-soleil façade Sud 
sont dans même matériau. Les châssis sont 
coulissants pivotants. 

Des éléments amiante-ciment ont été uti- 
lisés largement l'intérieur pour revêtement 
des sols, les cloisonnements, huisseries 
gaines ventilation, etc. 

Les panneaux façade sont partie 


émaillés, dans les blanc, gris noir. Les 
brise-soleil sont bleus. 
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REZ-DE-CHAUSSEE Entrée bureaux. Cantine 
employés direction. Vestiaire. Chef. Légu- 
minerie. 6. Cuisine chaude. 7. Cuisine froide. 8. Lave- 
rie. 9. Entrée ouvriers. 10. Vestiaires-sanitaires. 11. 
Cantine ouvriers. 


B. PREMIER ETAGE : 1. Bureau. 2. Attente. 4. Cham- 
bre d'invités. 5. Office. 


Bureau. 


N. COUPE SUR LA FAÇADE : 1. Bandeau tôle. 2. Ca- 
dre bois. 3, Potelet. 4. Héraklith. 5. Enduit. 6. Amian- 
te-ciment émaillée. 7. Chéneau zinc. 8. Console fer. 
Bardage. 10, Laine minérale. 11. Plafond staff. 
12. Panneau acoustique 13. Tablette avec orifice 
ventilation. 14. Coffre de radiateur en amiante-ciment. 
15. Cache amiante-ciment. 16. Console fer 17. 
Gaine d'air amiante-ciment. 18. Montant 
bois. 19. Panneau sandwich amiante-ciment. 20. 
Convecteur. 21, Console. 22. Piètement. 23. Sol 
miante-ciment. 24. Chape. 25. Panneau isolant. 26. 
Jet d'eau. 27. Plancher b.a. 28. Enduit. 29. Panneau 
30. Sol céramique sur chape, 
Panneau isolant et béton. 31. Convecteur en coffre. 
32. Gaine d'amenée d'air. 


Photos Karl E. Jacobs 
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les différentes extensions des usines 
sement production obligé les 
demande produits ayant, effet, sextuplé 
depuis 1939 était demandé aux archi- 
tectes, outre construction programme 
immédiat, prévoir nombreuses extensions 
futures. 

nouvel ensemble comprend 

des sacs fibres minérales importées pays 
producteurs Cet entrepôt mesure 
roulant fixe sol hauteur des 
tirants métalliques des fermes béton armé. 
être chauffée. Une simple peau plaques 
Eternit recouvre béton 
armé. 

brassage des matières premières, est adossé 
est ouvert dans toute 
longueur (22 vers hall fabrication. 
porte les grands entonnoirs d'eau claire d'eau 
saturée chaux. dalle intermédiaire, 
3,50 est reliée galerie Les 
moteurs des broyeurs mélangeurs sont dis- 
posés rez-de-chaussée sous dalle. 


USINE ETERNIT, PAYERNE, SUISSE 


PAUL ARCHITECTE 
ARNOLD, COLLABORATEUR TECHNIQUE 


Photos G. Klemm 
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hall fabrication est formé 
quelles s'ajoute une demi-travée raccord 
l'avant une sur longueur contreventement 
l'arrière. longueur totale est 150 

silo ciment, forme cylindrique 
été réalisé béton armé brut décoffrage. 
chaufferie est placée sous-sol des travées 
réservées aux bureaux. 

Une série d'ateliers locaux annexes, 
disposés sur large entre hall 
fabrication quai déchargement, com- 

Enfin, des locaux récep- 
tion conférences, ont été aménagés, ainsi 
qu'un réfectoire, des vestiaires, une serrurerie 
pour les travaux 
une menuiserie pour fabrication 
des 

utilisé des ossatures portantes des 
planchers béton armé, sauf pour toiture 
sheds hall fabrication, qui est 
Construction métallique. 
Les parois _de maçonnerie sont 

geur normalisée. Les fenêtres des bureaux 


t des ateliers so e! boi i : 
. nt n 
vitr 1S de sapin double 


rieure du hall de fabrication. 4. L'aile des bureaux 
avec, fond, silo ciment. 


COUPE LONGITUDINALE (pour détail voir 
ci-dessous). 


PLAN Entrée ouvriers. Cantine. Vestiaire 
femmes. 4. Dépôt courroies. 5. Dépôt moules. 6. Me- 
nuiserie. 7. Dépôt bois. 8. Dépôt fer. 9. Serrurerie. 
10. Tableaux de commande. 11. Transfo. 12. Machines. 
13. Infirmerie. 14. Entrée bureaux. 15. Contrôle ou 
réception. 16. Bureaux. 17. Expositions. 18. Silo ci- 
ment. 19. Hall de fabrication. 20. Chef d'atelier. 
21. Réserve. 22. Dépôt. 23. Stockage extérieur. 24. 
Lavage. 


COUPE TRANSVERSALE. 


2. Panneau grandes ondes. 3. Laine de verre 35 mm. 
Grillage. Bardage. Feutre bituminé. Pan- 
neau d'amiante-ciment. 8. Vitrage. 9. Chéneau d'eau 
de condensation en amiante-ciment. 10. Chéneau en 
tôle d'acier zinguée. 11. Liège. 12. Bardage. 13. Tube 
d'éclairage. 14. Isolation. 15. Tuyau de chauffage. 
16. Réflecteur en amiante-ciment. 17. Chéneau zinc. 
18. Elément de faitage. 19. Amiante-ciment grandes 
cndes. 20. Laine de verre. 
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LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 
MILAN, ITALIE 


RENATO RADICI GIUSEPPE 
TULLIO SAVORGNANI, INGÉNIEUR 


programme demandait que soient res- 
pectées certain nombre 
d'ordre général: simplicité flexibilité 
distribution permettant une adaptaticn facile 
aux modifications des organigrammes tra- 
vaux espaces libres toute structure, canali- 
sations entièrement visitables et, éventuellement, 
susceptibles isolées partiellement 
semble sécurité absolue indépen- 
dance des circulations verticales pour éviter leur 
paralysie totale cas dans l’un des 
appareils pour assurer les sorties sécurité 
personnel. 

tation sud-est nord-ouest, dans 
quartier bien desservi point vue transports 
(chemin fer, routes tramways). 

large, comporte cinq étages sur rez-de-chaussée 
sous-sol, chaque niveau offrant une surface 
980 m:. 

sous-sol, trouvent les magasins géné- 
raux, centrale conditionnement, station 
pompage, etc. 

Dans une ancienne construction adjacente, 
réalisé les vestiaires services pour trois 
cents personnes. 

rez-de-chaussée groupe, outre avec 
conciergerie, standard téléphonique salles 
d'attente, quelques laboratoires spécialisés dans 
les travaux lourds. 


=" 


Les deux premiers étages sont réservés aux 
légers avec leurs bureaux direction 
répartition leurs magasins. 

troisième, trouvent rayon confec- 
les magasins produits finis 
contrôle analytique. Enfin, cinquième, ont 
été aménagés les laboratoires recherches, les 
bureaux direction une grande biblio- 
thèque avec salle consultations réu- 
nions pour soixante personnes, ainsi 
galerie-terrasse. 

L'ossature est entièrement béton armé avec 
poteaux jumelés été calculée pour supporter 
une charge utile 1.000 mètre carré. 
Fenêtres avec allèges métalliques. 

Les circulations verticales comprennent trois 
cages extérieures reliées par une ga- 
lerie continue façade postérieure cinq 
ascenseurs. 

Les canalisations sont groupées dans des gai- 
nes visitables piafond différenciées par leur 
couleur conforme code international. 

utilisé des matériaux ré- 
sistant aux acides d'entretien facile: grès, 
acier inoxydable, etc. Les cloisons préfabriquées 
sont aluminium, bois verre sont réa- 
suivant une trame modulaire cm. 

Une doubie signalisation sécurité acousti- 
que visuelle été étudiée. 

Des postes radio diffusent dans certains 
nelle 


1 et 4. Deux vues de la facade principale. 2. Détail 
5 et 6. La galerie-terrasse du dernier étage. 


A. PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE : 1. Entrée principale. 
2. Entrée du personnel. 3. Gardien. 4. Infirmerie. 5. 
Garage. Centrale thermique. Magasin. Bu- 
reaux. Laboratoires. 10. Réfrigération. 13. 
Vestiaires. 14. Tableau électrique. 15. Médicaments. 


3. Laboratoire de recherches. 4. Laboratoire de 
contrôle. 5. Laboratoire physico-chimique. 6. Labora- 
toire de technique pharmaceutique. 7. Direction. 8. Bi- 
bliothèque. 
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LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES, MILAN 


s cloisons 
Vue 


parés par 
10. 


é 
Salle de fabricatio 


vitrées en partie haute. 7. 

d'un bureau vers un laboratoire. 
laboratoire. 


in. Em- 
Magasin 


ger de la direction. 4. 


PLAN TROISIEME ETAGE 


ballage. Salle man 
Cuisine. Cantine. 
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DON MILLS, CANADA 


PARKIN ASSOCIÉS, ARCHITECTES INGÉNIEURS. WILBIE, ARCHITECTE D'EXÉCUTION 


trale électrique. Contrôle. Classement. 11. Infir- 
15. Réception. 16. Garage. 17. Parking. 
4 et 5. Salles de stérilisation. 6. Contrôle de qualités. 
8. Direction de la production. 9, 16 et 17. Bureaux. 
10. Chef de service. 11 et 12. Vente. 13. Salle de + 
réception. 19. Achats. 20. Secrétariat. 21. Trésorier. 


Photos Max Fleet 


été réalisé pour abriter les 
bureaux, laboratoires services fabrication 
importante société produits pharmaceu- 
tiques. Celle-ci tenait que 

terrain boisé est légère montée depuis 
route, bâtiment dominant ainsi 
site. 

sur pilotis sous laquelle est aménagé parking 
une aile fabrication. surface totale est 
bureaux. 

L'ossature comporte des poteaux métalliques 
des poutres béton ignifugé peints blanc. 

des bureaux des menuiseries métalliques 
peintes noir. Vitrages moulés bleu, allèges 
maçonnerie. 

Dans les autres parties bâtiment, les murs 
extérieurs sont briques émaillées blanches. 
Les bureaux sont air conditionné. 

bâtiment, qui présente indiscutablement 
réelles qualités architecturales, reçu mé- 
daille Massey pour 1958 est 
considéré comme meilleure réalisation cana- 
dienne dans domaine 
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réalisation programmes constructions 
industrielles importantes dans cadre d'une 
économie planifiée conduit, Hongrie, 
l'application systèmes préfabrication 
lourde par grands éléments, préférence 
aux méthodes traditionnelles. 


L'organisation des bureaux d'études chargés 
réalisation des programmes remonte en- 
viron dix ans, été entreprise dès début 
avec ampleur. bureau des bâtiments 
industriels agricoles (IPARTERV) comprend 
1.008 employés, dont sont des archi- 
tectes, des ingénieurs des techniciens quali- 
fiés. Cette méthode centralisation des études 
rend possible travail collectif bénéficiant 
tous les avantages que peut présenter une telle 
organisation pour but proposé. 

IPARTERV, dont les commissions d'études 
sont divisées huit bureaux spécialisés, 
non seulement toutes les branches d'études 
des plans pour les cons- 
tructions industrielles agricoles, mais égale- 
ment problèmes annexes tels que techno- 
logie bâtiment, soit par ses 
propres moyens, soit collaboration avec des 
organismes plus étroitement spécialisés. 

Chaque bureau traite secteur déterminé 
tel que industries minières centrales électri- 
ques, usines machines industrie chimique, 
industrie bâtiment, industrie légère ma- 
chines précision, technologie, bâtiments pré- 
fabriqués agricoles industriels. Chaque bureau 
est autonome comporte des sections 
tecture, structure, organisation 
chantiers, analyse calculs financiers. 


Certaines sections sont disposition 
tous les bureaux Section qui 
typisation des éléments structu- 
raux des détails constructifs qui est char- 
gée également des publications techniques, tra- 
ductions, bibliographie collection détails 


PRÉFABRICATION LOURDE APPLIQUÉE 
AUX CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES HONGRIE 


plans-types Section des constructions 
talliques, acier Section des 
travaux génie civil, souterrains, levés 
graphiques, etc. 

qui concerne préfabrication lourde 
son développement Hongrie 
tout fait que pays est tributaire 
pour bois construction dont 
besoin. 

Les programmes industriels spécifiques exigent 
plupart temps des solutions particulières 
constante des techniques des 
conceptions structurales sont deux facteurs qui 
premières réalisations préfabriquées donc 
été que décomposition éléments distinets 
structures monolithes assemblages rigides 
conception classique. Mais, progressivement 
les architectes ingénieurs hongrois, pour: 
suivant leurs recherches, ont abouti des mé- 
thodes des conceptions structurales qui 
mettent œuvre des éléments préfabriqués qui 
sont originaux dérivent des méthodes mise 
œuvre qui sont propres 
été possible concevoir des 
turaux types tels que poutres pleines, âmes 
hautes minces, poutres triangulées, dont 
points permettent une certaine 
souplesse, sans nœuds rigides avec les points 
porteurs. Ainsi ont été réalisées des structures 
éminemment économiques. 

est noter toutefois que facteur 
dans une organisation étatique mesure 
uniquement par des quantités matériaux mis 
œuvre pour système donné comparées 
des constructions identiques mais traditionnelles 
estime, Hongrie, que l'économie réalisée 


CH. PASZTI, INGÉNIEURS 


Surface couverte 9.230 m°. Volume 
Structure principale par cinq 
nefs parallèles portée variant 9,50 
incontestablement dérivés des structures 
loppées quelques années par 
français Laffaille appliquées des rotondes 
locomotives, ces éléments atteignant 
éléments porteurs travée centrale sont des 
poteaux type Vierendeel caissonnés. 
truction est couverte par des avec 
réalisées également éléments préfabriques. 
Tous les éléments ont été fabriqués sur 


1. Levage d'un élément en V de 55 tonnes. 2. Struc- 
ture en cours de montage. Le pont roulant du hell 
des générateurs est tonnes, celui 

moquette de la centrale thermique. 


| | | 


normalisation typisation des éléments 
sructure peuvent évidemment s'étendre 
toutes les d'un bâtiment 
triel, mais elles semblent possibles applicables 
aux éléments secondaires tels que dalles cou- 
verture, panneaux façades, poutres che- 
mins roulement différentes longueurs, etc. 

fabrication tels éléments, poids 
maximum tonnes, fait dans des usines 
qui les fournissent aux différents chantiers. Les 
grands éléments lourds, par contre, dont certains 
atteignent poids tonnes, sont préfa- 
briqués sur place façon que leur manipula- 
comprenne que levage verticale. 

écemment, essayé d'introduire, autant 
_des structures tridimensionnelles, 
minces les toitures suspendues, 

que poutres précontraintes 
combinaison d'éléments précontraints avec 
des élements 


(Documentation aimablement fournie par IPARTERV, 


Bu 
reau d'études des Bâtiments industriels et agricoles 
de Budapest.) 


4-5. USINE ROULEMENTS BILLES 
MANDEL, INGÉNIEUR 


Structure constituée par des portiques mono- 
lithes treillis portée avec consoles 
m), supportant des poutres longitudinales en- 
tonnes constituant pans vitrés lanter- 
neau supportant des panneaux couverture 
béton armé par éléments d'environ 
poids tonne chaque. Fabrication 
sur chantier. 


ATELIER FONDERIE 
KONCZ, INGÉNIEUR 


Poutres treillis d’une portée maximum 


ATELIER D'UN CHANTIER FLUVIAL 
KOLLAR, INGÉNIEUR 


dans des blocs fondation. Assemblages 
culés. Pont roulant tonnes sur 
monolithe. 


ATELIER D'USINE MÉCANIQUE 
ZENTAI, INGÉNIEUR 


entretoisées formant pan vitré. Poteaux bé- 
quilles. Rampant panneaux grandes dimen- 
sions sur poutrelles. 


PRÉFABRICATION LOURDE 
HONGRIE 


10. HALL D'USINE 
POUR MATÉRIEL CHEMIN FER 
MATRAI CH. INGÉNIEURS 


Surface couverte 10.000 trois travées: 
19,55, 21,55, 19,55 Ponts roulants 
nes. Deux rangées portiques section pleine 
vers nef centrale. Poids: 
33,5 tonnes. Lanterneau sur cadre 15,5 tonnes, 
Six points par portique avec 
cordements des fers par soudure. 


Trois nefs portée. Ponts roulants 
console d'un côté supportant les cadres 


14. HALL USINE 
POUR MATÉRIEL AGRICOLE 


Cinq surface totale 6.000 Trame 
treillis. Couverture panneaux nervurés, 
portant des lanterneaux continus. 
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18. USINE LAVAGE 
STOCKAGE GRAINS 


EMODY, ARCHITECTE. 


SELECZKY ZENTAI, INGÉNIEURS 


principal cet ensemble est cons- 
titué par six étages servant 
poteaux, poutres, panneaux plancher, allèges, 
panneaux pleins façade entièrement 
qués. Assemblages rigides par blocage béton 
des fers recourbés laissés attente. 


19. ENTREPOT D'ENGRAIS 
GNADIG HORVATH, INGÉNIEURS 


Structure éléments treillis formant 
deux articulations sans tirant. Portée 
Flèche Espacement des arcs Couver- 
ture par poutres hourdis nervurés d’une 
geur d’un mètre. 


20. USINE MONTAGE WAGONS 
GNADIG, INGÉNIEUR 


Plusieurs bâtiments ont été réalisés selon dif- 
systèmes structures préfabriquées dans 
lesquelles certains planchers ont des surcharges 
très lourdes. Assemblage des fers aux points 
par soudure. Une usine spécialisée pour 
préfabrication fourni des éléments 
dont poids dépasse pas tonnes. 
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23. POSTE TRANSFORMATEUR 35/20 KVA 
GERHARDT GNADIG, INGÉNIEURS 


réalisé par préfabrication sé- 
rie. Quatre bâtiments identiques sont cons- 
truction. système comporte essentiellement 
une structure alvéolaire composée panneaux 
pleins formant séparation entre cellules sur une 
trame 1,80 panneaux façade avec 
ouvertures pour vitrage. Les panneaux pre- 
mier type ont une avec ner- 
vures périmétriques cm; armature 
métal déployé. Ceux second type dépassant 
pas comportent également 
une nervure périmétrique ont été précon- 
traints. Tous éléments ont été préfabriqués 
dans des coffrages métalliques avec incorporation 


accélérateur prise. 

Poids moyen des éléments 500 kg. Nombre 
d'éléments pour poste 1.700. Durée 
préfabrication montage quatre mois. 


24-25. STATION RÉFRIGÉRATION 
T. HOMONNAI ET A. ZATHURGCZKY, INGÉNIEURS 


station fait centrale thermique 
condensation doit assurer refroidissement 
d’eau par heure, qui est réalisé 
5,5 diamètre placés dans des cheminées 
coniques. 

est monté sur bassin monolithe 


sage dans deux sens par poutres précontrain- 


tes, système Hoyer, servant support aux grilles 


ruissellement (fig. 25b) panneaux 


Assemblage des panneaux extérieurs par 

Montage des éléments préfabriqués six 
jours. 
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système, 
ici, comporte des 
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port 
100 tonnes. Poteaux Vierendeel 


plus lourds 


ture avec tirants. 
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30. ATELIER MACHINES-OUTILS 


ATELIER FORGES 


CH. PASZTI, INGÉNIEURS 


ee 


Port 
Flèche 
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CENTRE INTERNATIONAL COMMERCE, 


FUGAKU YOKOHAMA, INGÉNIEUR STRUCTURES 


Nous présentons sur ces pages trois bâtiments 
caractéristiques nouveau Centre International 
Commerce dont une grande partie été déjà 
réalisée dont poursuit actuelle- 
ment. terrain actuel, bordure baie 
Tokio, sera agrandi par endiguement rem- 
blai pour gagner ainsi 231.000 sur mer. 
programme général prévoit, dehors des 
halls construction bâtiments 
centre commerce qui sera relié aux différents 
halls déjà construits projet. Une station 
métro une gare ainsi que des 
voies automobiles relieront site avec ville 
port. sera enchâssé dans des 

plantations. 


Les architectes chargés réalisation 
leurs collaborateurs techniciens ont consacré, 
préalable, longues études sur des programmes 
porter l'exécution des différents bâtiments une 
qualité architecturale qui soit 
hauteur grande tradition japonaise sur 
plan l'élégance structurale, finesse 
détail. 

temps très court qui été octroyé 
d'une façon impérative tant (130 jours) 
qu'à mois), les premiers bâtiments 
ont été traités chacun avec diversité selon des 
systèmes structuraux différents, afin d'éviter 
ensemble monotone, répondre aux carac- 
tères spécifiques des objets que chacun 


abriter. est noter que deux typhons succes- 
sifs, qui eurent lieu pendant durée des tra- 
vaux les destructions qu'ils ont causées, 


avaient gravement compromis planning. Grâce 
travail acharné jour nuit celui-ci été 
néanmoins respecté. 


HALL 


bâtiment est destiné perma- 
surface couverte est hectare, 
hauteur sous plafond 

structure comporte une série chevaleis 
béton armé dans bâtiment sous 
lesquels est aménagée sous-rue une galerie 
technique avec toutes les canalisaticns 
chements. Cette épine dorsale très rigide sup- 
Elles reposent sur des poteaux fuseaux béton 
armé préfabriqués contreventés par des croix 

Cette ossature primaire est rendue rigide 
solidaire par une sorte structure tridimen- 
sionnelle charpente métallique légère qui 
supporte couverture. 


1. Vue d'ensemble du Centre. 


10. Hall scientifique Marubeni lida 11. Hall 
travail bois. 15. Restaurants. 16. Hall 
allemande. 18. Hall des plastiques. 13. Hall 
chouc. 20. Restaurant. 21. Salon de thé. 22. AND 
démonstrations. 23. Expositions de plein air. 24. je 
reau direction. 25. Parking. 26. Entrée 
27. Sortie. | 
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HALL 


FAÇADE LATERALE. COUPE. PLAN PRE- 
MIER NIVEAU : 1. Parvis. 2. Entrée principale. 
3. Vestibule. 4. Machinerie. 5. Hall d'exposition. 
Entrée secondaire. Quai déchargement. 


Photos Akio Kawasumi 
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hall doit servir aux exposition 
dustrie lourde, mais aussi des réunions 
des spectacles, d'où forme circulaire adoptée. 

structure est une coupole calotte 
misphérique d'un diamètre 100 posée 
son pourtour sur anneau incliné supporté 
butant sur arc. 

charpente métallique tridimensionnelle formant 
une résille trois directions. Les dimensions dés 
éléments constituants ont été ramenés après 
calculs, essais sur maquette plastique 
soufflerie, six types correspondant 
zones contraintes différentes. 
charpente est constitué par des 
poids total compris l'arc frontal, est 
912 tonnes. 

centre, coupole comporte une lunette 
qui peut être ouverte par commande 
Une passerelle pivotante service suit pro- 
fil coupole est suspendue point haut 
dans ainsi des rails concentriques 
roulement permettant d'accéder 
quel point pour les installations électriques 
façade vitrée côté entrée est pro- 
tégée par des brise-soleil verticaux béton 
armé fixes. Une galerie semi-circulaire est acces- 
sible par rampes. 
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Photos Akio Kuiwasumi 
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Vue intérieure. Façade principale. Facade 
postérieure. 


A. COUPE AU 1/1.000. B. FAÇADE POSTERIEURE. 
C. SCHEMA DES CONTRAINTES. D. PLAN : 1. Vesti- 
Hall d'exposition. Rampe. Bureau. 


10. secours. 11. Portique. 12. Quai 
déchargement. 
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CENTRE INTERNATIONAL COMMERCE, TOKIO HALL 
HARTO NARINA ASSOCIÉS, INGENIEURS 


| 


Destiné présentation machines-outils 
également servir des réunions plus restreintes 
telles que présentation modes, etc. 

L'élément dominant pavillon est 
structure apparente constituée 
par des supports forme d'Y renversés qui 
émergent bassin d'eau entourant 

rez-de-chaussée est entièremnt  vitré, 
l'étage pleine. trame des 
points porteurs l'intérieur est rectangle 
cadres. 

centre bâtiment été réservé patio 
dans lequel une plate-forme élégamment dallée 
est entourée Une rampe extérieure per- 
met l'accès direct Des réservoirs 
couronnent l'édifice. Installations 
dans petit sous-sol. 


11 Photos Akio Kawasumi 


7 et 11. Deux vues du patio intérieur. 8. Vue laté- 
rale. 9. L'escalier et le hall d'entrée. 10. Vue d'une 
semble. 


COUPE TRANSVERSALE. PLAN REZ-DE- 
CHAUSSEE : 1. Entrée principale. 2. Quai de déchar- 
gement. 3. Hall d'entrée. 4. Hall d'entrée secondaire. 
5. Salle d'expositions. 6. Patio. 7. Bureau. 8. Dépôt. 
9. Pièce d’eau. 


el) 


LONDRES 


DAVID ABERDEEN, ARCHITECTE 
PETER HATTON, ARCHITECTE D'EXÉCUTION 
HEATHCOTE, ASSOCIÉ 

INTOSH, ARCHITECTE ASSISTANT 


1948. L'étude détaillée projet commença 
immédiatement après jugement, bien que 
permis construire être obtenu qu'en 
1953. Les bureaux furent occupés progressive- 
ment dès septembre 1956, étant 
complètement terminé juin 1957. 


réalisation fut attribuée sur concours 


2 Photo C. Westwood. 


TRADE UNION CONGRESS MEMORIAL 


programme demandait création, d'une 
part, Memorial et, part, siège 
des Trade Unions avec tous les bureaux, salles 
réunions équipements nécessaires, sur 
terrain surface restreinte, entouré rues 
étroites sur trois côtés adossé immeuble 
existant. 

cette situation dans quartier déjà très 
congestionné centre Londres, devaient 
résulter nombreuses servitudes, parmi les- 
quelles retrait des façades construction 
teur. Ces restrictions, jointes complexité 
programme demandant dans même bâtiment 
des locaux très différents: bureaux 
administratifs, bureaux réception, secrétariats 
divers, salles réunions, conférences, salles 
conseil, bibliothèques, restaurant, etc., po- 
saient des difficiles résoudre. 


1. Maquette. 2. Vue de nuit du bâtiment. 


A. Premier sous-sol : 1. Ascenseur. 2. Foyer. 3. Dépôt. 
4. Téléphone. 5 et 6. Sanitaires. 7. Toilettes. 8 et 9. 
Vestiaires. 10. Salle de Conférences. 11. Canalisations. 
12. Estrade. 13. Cabine projections. 15. Rampe 
sortie. 16. Rampe d’entrée. 18. Escalier de service. 
19. Tuyaux d’'évacuation. 20. Monte-charges. 21. To- 
bleau de distribution. 22. Transformateur. 23. Batterie. 
25. Téléphone. 26. Sortie de secours. 27. Vers foyer. 
28. Sanitaires. 29. Equipement mécanique. 30. Bureou 
contrôle. 34. Dépôts comestibles. 35. Cuisine. 
36. Plonge. 37. Services. 38. Cantine. 40. Coffre-fort. 


Mémorial. 10. Limite des étages supérieurs. Îl. 
Foyer. 12. Entrée voitures. 13, Rampe. 14. Portique 
vers accès voitures. 15. Rampe sortie. 16. 
d'entrée. 17. Foyer. 21. Déchargement. 22. 
supérieur de la rue. 23. Entrée fournisseurs. 24. Esco- 
lier secours. 25. Entrée nuit. 26. Sortie secours. 
27. Salle projections. 28. Toiture hall confé- 
rences. 


Premier étage Foyer. Attente. Dépôt. 
tiaires. 10. Expéditions. 11. Monte-charges. 12. 
terrasse. 13. Partie supérieure du mémorial. 14. Biblio- 
thèque. 15. Salle de conférences et théâtre. 16. or À 
naire. 17. Salle d'études. 18. Salle commune. 19. Seulpr 
ture. 20. Auvent vitré. 


3. Dépôt. 4. Bureaux. 6. Sanitaires. 7. Toilettes. 
Classement. 9. Mur du Memorial. 


Coupe A.A. Coupe B.B. 
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plan dispose les locaux sur les trois 
cour intérieure centrale dont quatrième 
est formé par Memorial sur 
mur mitoyen. 

intérieure, comporte une sculpture 
détachant sur mur marbre vert 

bâtiment est six étages côté rue 
cinq étages côté cour sur trois sous-sols rez. 
de-chaussée. 

deuxième troisième sous-sols abritent 
principalement les équipements mécanique 
thermique ainsi que des garages certains ser. 
vices réservés aux employés. sous-sol 
ment dit est occupé par grande 
conférences cantine. rez-de-chaussée 
trouvent les entrées, halls, foyers Me. 
morial. Les bureaux sont répartis dans les ni. 
veaux supérieurs ainsi que nombreuses salles 
sions, etc. 

dernier niveau, prévu primitivement comme 
étage finalement été utilis 
comme grand bureau. 

L'ossature est béton armé, les murs 
voile mince béton doublé 
panneaux isolants revêtoments extérieurs 
granit pcli. 

salle conférences étant située sous- 
sol, sous cour intérieure, problème 
l'éclairage naturel amené une conception très 
intéressante couverture entièrement vitrée. 
Elle comporte une structure tridimensionnelle 
tubes métalliques dont plan 
rieur est constitué par des hexcgones 
res, des coffres bois métal vitrés verre 
armé. Les espaces entre ces éléments sont com- 
blés béton léger étanchéité plomb. 
centre pointe pyramide système 
porteur est placé point lumineux. 


PLAN TOITURE Arrivée des canalisations 
7. et 8. Joints en plomb. 9. Boîte en bois. 10. Hexo- 
gone métallique. 11. Corde inférieure support 
points lumineux. 12. Poutre périmétrique béton 
armé avec échancrure demi-hexagone. 


_ 
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TRADE UNION CONGRESS MEMORIAL, LONDRES 


de la salle de conférences : Au centre, mise en place 


» des hexagones en acier; boulonnage des cornières 
e- d'angle servant à fixer l'ensemble aux poutres de 
i- rive en béton ; les membrures en fer rond formant rai- 
es dissement des hexagones par triangulation sont assem- 
} blées par soudure. A droite, boulonnage des boîtes 
S- hexagonales en bois, les vitrages étant fixés par 

couvre-joints. En bas à gauche, pose d’une isolation en 
1e liège sur goudron chaud ; les gouttières sont exécutées | 
» en béton armé léger sur papier bitumé ; habillage 
se général par feuilles de plomb avec, à nouveau, inter- 

position de papier bitumé. En haut à gauche, fixation À 
n d'un deuxième vitrage supérieur sur cordon d'amiante. de 


à s 


daire. Seuil ardoise. Etanchéité plomb. 
Canalisations électriques. Console béton armé 
périmétrique. Canalisation électrique éclairage. 


Faux-plafond. 
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RC Bouger 11265 Partier Nivoles 


n 
PHONE BOLKGOIN 
Morchandnes : Gore Bourg” Cisere) 


Le 30 septembre 1958 


nts VITREX 
Plafonds & Cloisons 
29, rue Drouot 
(Seine) 
o 
PARIS 9 


nnaissance 


co 
otre 


mes heureux £éclanché le 

Me Nous somme ndie qui s'est décl tot 
sinistre ince us avons con 


idement 
ce répit à d'un brasier considé 

r 


ve 
le sinistre avant de se trou 


nos salu- 
rable. 


Nous vous rions d'agréer Messieurs 
La 1 

tations distinguées - 


PLAFOND 


VITREX 


PRODUCTION VITREX S. A. CAP. 57.000.000 DE F 
Étude gratuite sur demande. Notice 


NOVIA 3397 


# 
CATALOGUE 
DEMANDE 


QUALITÉ FRANCE 
508 


MIROIR: 

Vous choisirez, dans gamme 
ses modèles, l’élément confort idéal 
pour votre installation toilette. 


BEAUTÉ FRANCE 


MIROIR-BLOC LABOUREAU 


PORTE-MANTEA 


CHEVILLES POUR ASSEMBLAGES 

PAUMELLES DOS ROND LARDER, 
CHARNIÈRES INVISIBLES, 

POIGNÉES, BÉQUILLES, BOUTONS POUR MEUBLES, 


SOLMETAL 


DALLAGES METALLISES 

HAUTE RESISTANCE 
IMPERMEABLES 
ANTIPOUSSIEREUX 


ABRASOL 


DALLAGES ANTIGLISSANTS 


SOLMETAL SILEX QUARTZSOL 


DALLAGES SEMI-DECORATIFS 
TOUTES TEINTES 


TEINTOSOL 


COLORANTS POUR CIMENTS 


REX DALL 


CARREAUX INDUSTRIELS 


ENTREPRISE DALLAGES SPÉCIAUX 


DIRECTEUR 


37, Rue Vieux Pont Sèvres 
MOL 3492 61-73 


AGENCES DANS TOUTE 


| 
Lil 


Votre intérêt est d'avoir des clôtures qui durent 


GALVANISATION 


durée 


Adhérence 


A quoi servirait une épaisse 
couche de zinc si elle se déta- 
chait en écailles lorsque le fil est 
plié ou travaillé ? Notre galva- 
nisation riche T.B. ne plaque 
pas le zinc à la surface du fil, 
mais le fait adhérer intimement 
à l'acier. Vous pouvez tourner 
le fil sur son propre diamètre, 
il ne présente aucune ‘‘gerçure’’ 


Notre galvanisation riche T.B. 
entoure le fil d'acier d'une 
couche protectrice de zinc 4 fois 
plus épaisse qu'une galvanisa- 
tion ordinaire 


Les grillages URSUS à galvani- 
sation riche sont revêtus, non 
de zinc 2° ou même l'' fusion, 
mais uniquement de zinc 
électrolytique rigoureusement 
pur (99,95%) 


marque URSUS lagalvanisation riche T.B. 


HORLOGES ELECTRIQUES 
APPAREILS POINTAGE 
HORODATEURS 
SIGNALISATION 


DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE 
L'HEURE OFFICIELLE 


e 
SNS 
| 
- 
N | 
Li 
| 
| 
1 | 
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PIOLLET 
SES FILS 


Ancienne Maison PIOLLET, MARIE LEGUERRIER 


Capital 14.000.000 frs Fondée 1781 


COUVERTURE 
PLOMBERIE 
CHAUFFAGE 


Rue l’Aqueduc PARIS-X: 
Téléphone 58-70 


SERVICE SPÉCIAL D'ENTRETIEN Immeubles Hôtels, Grandes Administrations 


PATRON dos 


€ 


PLÂTRE 


402 


Les Ets Piollet ont participé aux travaux plomberie l'usine KORES Meaux 


FAIBLE 


avec 


sol imprégné d'Oxane désagrège plus, résiste l'usure, produit plus poussière. 
est imperméable aux essences aux huiles minérales détruisent ciment, 


facilement par lavage balayage n'est pas glissant présente aspect agréable. 


PAVILLON BUILDING 
câble cuirassé vous appor- 
tera toujours une solution 
valable 

ÉCONOMIE RAPIDITÉ 
SÉCURITÉ ENTIERE 


Admis à la marque de qualité U S.E. 
UNE C 32-107) s'installe suivant Îles 
prescriptions de la NF C 11 agréée 
par l'E.D.F. 


câble ayant une cuirasse sans 
solution continuité cintre 
main sans outil offre une 
résistance mécanique qui 
situe entre les les P.F.G. 
Demander documentation gratuite aux fabricants spécialisés ci-dessous : 
Ets GEOFFROY -DELORE, 134, Boul. Haussmann, Paris 8° 

Ets MULLER & Ce, 49, Rue Carnot, Suresnes (Seine) 


Ets S.N.L., Av. Montesquieu, Soisy-s-Montmorency (S-&-O) 
Ets MULLER & LANDAIS, 65, Rue du Mans, Courbevoie 


ALGER DARDIE, 15, rue Maréchal-Soult. Tél. 471-19. CASABLANCA POIRIER, 31, rue Péronne 
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extension 
L'EMPLOI DES 


Devant succès remporté par les modèles 
équipés des JOINTS TORIQUES 

HUOT étendu l'utilisation 

nombreuses fabrications. 


Les joints toriques remplacent 
les garnitures traditionnelles assurent 


une étanchéité absolue 

sous les plus fortes pressions 
pratiquement sans usure 


HUOT ROQ. 86- lignes groupées) 
Usine (Meuse) Tél. 


ÉTUDIÉES SPÉCIALEMENT POUR LES BESOINS 


LES MENUISERIES MÉTALLIQUES 


PORTES CROISÉES APPUIS BALCON 


fabriquées en_grande 
tion chimique 
des moyens les plus sûrs 
concilie: 


135, RUE POMPE PARIS 16° PAS. 24-93 


= 


Bureaux 50, Rue Tél. 87-94 


MANUFACTURE BRIARE 


ÉMAUX BRIARE 
mosaïque brillante 


riare 


plus pratique, 

décoratif. 

plus facile entretenir, 
tes plus beaux coloris 


plus tendre plus vif. 


MARCHÉ GROS LYON 
Charpentes brevetées réalisées par 


ENTREPRISE LAFOSSE 


SOCIÉTÉ ANONYME CAPITAL 16.000.000 FRANCS MAISON FONDÉE 1886 


CHARPENTE MENUISERIE 


131-133, AVENUE BERTHELOT 
LYON 


LE à 
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| 
DEMA 
111 


LES SERRURIERS LYON 


Société Coopérative Anonyme Capital Personnel variable 


BOULEVARD STALINGRAD 
VILLEURBANNE (Rhône) 
SERRURERIE GÉNÉRALE 


Rue CLOS PONCET 
VILLEURBANNE (Rhône) 


SERRURERIE INDUSTRIELLE 
FERRONNERIE 


ANNUAIRE BATIMENT, 
DES TRAVAUX PUBLICS, DES 


MATÉRIAUX CONSTRUC- 


TION MATÉRIEL 


ANNUAIRE DES ARCHITECTES 


MÉTROPOLE TERRITOIRES 


CLASSEMENT 
ALPHABÉTIQUE GÉOGRAPHI- 
QUE CONSTAMMENT TENU 


JOUR AVEC TITRES, JOURS 
Prix : 300 - Port 70 &rs 


Société Parisienne d’Imprimerie, 27, rue Nicolo, Paris (16°). 


ANNUAIRE GÉNÉRAL BATIMENT FRANCE 


Imprimé France. 


PROTECTION INCENDIE 


Extincteurs Automatiques 
Avertisseurs 
SPRINKLERS 


MULSIFYRE 


Procédé d'extinction 
par émulsion aqueuse 
des feux 


Protection réservoirs 
gaz liquéfiés 


PORTES BLINDÉES 


Automatiques 
contre l'incendie 


Avenue Bugeaud, Paris 16° 
TÉL. PAS. 00-48 KLE. 14-42 05-21 


l'instar nombreux pays étran- 


gers qui les utilisent pour les 
tement tous les sols, 
Korès, Meaux, adopté les dalla- 


ges incrusté. 


RIGUTTO 


169, Avenue Gambetta, 
ENT. 16-82 


USINE 


Tél. 


Directeur-gérant André Bloc. 


Depuis 1809 


radiop 


enregist 


puissance, etc. 


- 


JOIGNEZ tout simplement bon 


plus 


COULISSA 


suppression des frais d’entretie 
aucun encombrement intérieu 


DÉCOUPEZ 


votre en-tête lettre pour recevoir 
notre documentation complète sur les 
fenêtres 


| 


